"Samp_No","Lab_Location_ID",,,Matrix_ID","Sample_Type_Code","Lab_Coc_No","Date_Collected","Date 
_Received","Date_Extracted","Date_Analyzed","Lab_Name","Lab_Samp_No”,"Lab_Batch_No", "Analysis" 
,"Analytical_Method","Extraction_Method","Cas_no", "Analyte", "Detected", "Result", "Result_Qualifier”, "Lab 
_Result_Qualifier","Result_Units","MDL","MDL_Units","Quantitation_Limit","Quantitation_Limit_Units","Re 
porting  JJmit","Reporting_Limit_Units", "Repo  rtable_Result","Result_Type_Code","QC_Type","Percent_S 
olids","Percent_Lipids","Percent_Moistu  re", "Total_Or_Dissolved","Test_Type", "Basis", "Dilution_Factor","P 
ercent_Recovery","SubSample_Amount","SubSample_Amount_Unit","Final_Volume","Final_Volume_Unit 
", "Comments", "QAFIag","QA_Date","QA_Comment","QA_UserName", "Action" 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y","1 10", "","J","ug/L", "24", "ug/L", ”24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 "50", ”mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:1 9", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "55000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 06:1 9", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6"  "iron", "Y", "210", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
et", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  06:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7200", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:19", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-1  ","396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2000", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", ”1000", ”ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 610", ""."Water", "Normal", '"Y'08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3”, "Barium", "Y", "41 "ug/L", "0.1 4", "ug/L", "0.1 4", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ja|.i  Hyy0|H  H/jn  mi  ii^qh  Mpp|_M  M50M  ** pn I **  ,,M  mqh  MM  ,,M  1,11  |,n 

"GKMSWARRP-08091 5-1610", '"'."Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 
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7", "Beryllium", "N", "0. 1 5", "U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",",,,,,,,,,",,,," 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.060", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","0",,,",,",,",,,,," 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-68091 5-1 61 0","", "Water", "Normal’","", "08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.27", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.1", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2.9", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "100", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.76", "","J", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
gjn  "yygi"  H-jH  ..50"  Mpp|^M  Mfnl_M  MM  "0"  MM  MM  ""  "" 

"GKMSWARRP-08091 5-’l  61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","0. 68", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
m|_"  npnl_M  ,,H  "0" MM  ,,H  ,,M  MM 

"GKMSWARRP-’08d9i  5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water" /’Normal", "08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
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AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "",’"08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<", "U", "ug/L", "0.30", "ug/L”, "0.30", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","","","",,", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0","", "Water", "Normal", ’"","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "35", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

M/|  H mi  HgQH  nfp|_n  n50M  MmL" MM  "O" MM  ,,M  ,,H  ,,H 

"GKMSWARRP-08091 5-1 61 0",’"", "Water"’, "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 
09:23", "","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation","2340B-201 1", "", "STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "170", "U,"","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3”, "mg/L", "3.3”, "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

ticll”  "Wot"  "i"  ""  "M  ""  MM  ""  "QM  llll  III!  III!  III! 

"GK’MSWARRP-080’9l’5-’l  61 0"’,""’, "Water", "Normal", "","08/09/201 5 16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
19:58", "08/14/201 5 04:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1  ","396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", ”0. 080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,,","0",,,","",,,",,," 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "90", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", ”08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "57000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "2 10", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
g|n  n«|ii  mi  i?^q»  "ppL"  "SO"  "mL" WM  "O" MM "" "" HH 

"GKMSWARRP-08091 5-2000" ’""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7400", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water'V'Normai","", ”08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 00", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-68691 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", ”ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000"’, ""."Water", "Normal", ""’"08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


llll  llll  llll  llll 
llll 
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"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", ”200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U","ug/L", "0.37", "ug/L","0. 37", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
ii  ii "Wet"  ,,'|M  nn  "50"  "m|_"  "SO"  "mL" ,,H  non  MH "" ,,H  ,,n 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", "", "Water", "I'Wmal"', ""'"08/09/201 5 20:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "44", "","","ug/L", "0.14", "ug/L","0. 14", "ug/L”, "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
jgin  Hy ygi'1  n,<  "50"  "mL"  "50"  "mL" ,,M  "0M  ,,H "" "" "" 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water"', "Normal", "","08/09/201 5 20:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",,,",,,",,"',,,,, 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.058", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043”, "ug/L”, "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",,,",,",,,,,,,,," 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 0", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", ”08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 0", ”3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.25", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 0", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.4", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""/'Water", "Normal", ”","08/09/201 5 20:00", ”08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 0", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2. 7", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0. 060", ”ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-o’80915-2o6o", "Water",' "Normal",' "","08/09/2015  20:00",' "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "81", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-o’80915-2obo","", "Water", "Normal", "","08/09/2015  20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 0", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.76", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 0", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1 "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|M  Myye^M  III!  M^QM  Mpp|_M  "50"  "m|_"  1,11  "0"  ""  ""  ""  "" 

"GKMSWAR’RP-08b915-’2000’","", "Water", "Normal", ”","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
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1 7:29", "08/1 4/20 15  05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", ”200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", "0.91", "”,"J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

m|_H  I'^QH  III!  IIQII  HI!  HI!  Mil  HI! 

"GKMSVVARRP-’0869i 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
( ICP/MS)" , "200 . 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water'Y'Normai","", "08/09/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, "200. 8”, ”200”, ”7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",",,,,,,,,",, 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", ”08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, "200. 8”, ”200”, ”7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-2000", ""/’Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "30", "ug/L", "2.8", "ug/L”, "2. 8", "ug/L", ”20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "initial"," 

ii  ii ii  mi  n0QM  Mpp|_"  "50"  "m[_M  ,,M  "Q"  MM  ""  HH  ,,M 

"GKMSWARRP-08091 5-2000" /'"/’Water"’, "Normal", "","08/09/201 5 20:00", "08/1 3/2015 
09:23",”",”08/14/2015  10:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 0",”3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009","Total 

Hardness", ”Y”, ”170”, ”","",”mg/L", ”3.3”, ”mg/L", "3.3”, "mg/L", "3.3", "mg/L”, "Yes”, "TRG”, "TOTAL”, "ini 
tjg|H  "Wet"  M'|M  WH  MM  ,,H  MM  MM  MM  "Q”  MM  MM  MM  MM 

"GKMSWARRP-0809l’5-2000",'"' /’Water", "Normal", "","08/09/201 5 20:00”, ”08/1 3/201 5 09:23",”08/1 3/201 5 
19:58”, ”08/14/2015  04:51”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-10", "396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", ”0.080", "ug/L", ”0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes”, "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/’Water", "Normal", "",”08/1 0/201 5 02:00”, "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:46", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-1 1",1 "396143",’ ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "100”, "ug/L", "24", "ug/L", "24”, "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTAL",”i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","0",'"',’"', 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/’Water", "Normal", "",”08/1 0/201 5 02:00”, "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", ”08/14/2015  07:46",’ "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 1", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "60000", "ug/L", "25", "ug/L”, "25", "ug/L", "500”, "ug/L", "Yes",’’TRG", "TOTAL", "i 
n itial”, "Wet", "1 "50”, "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200","", "Water” /’Normal", '"',"08/1 0/201 5 02:00”, ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29”, ”08/14/2015  07:46”, "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-1 1", "396143",' ”200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6”, "iron”, "Y", "240", "ug/L”, "17", "ug/L", "17", "ug/L","50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial",”W 

0^11  11^  II  llll  IlgQH  Hppl^ll  Mpp|_M  MM  MQW  MM  MM  MM  MM 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200" "Water ’."Normal","", "08/1 0/201 5 02:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29”, ”08/14/2015  07:46”, "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-1 1", "396143", ”200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4","200","7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", ”7700", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG”, "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1  ”50”, "mL", "50", "mL”,"","0", 


"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/’Water" /’Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:46", "TestAmerica  Savannah",’ "680-1 15596-1 1”, ”396143”, "200.7  Metals 


1788681 


ED  000552C  00025546-00005 


(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 07:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-11",' ''396143",' "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
m njp j^jg|n  "Wet” n M ,,n  m^0h  npp|_M  "SO"  "mL" HH  mqm  MH  1,11  MH  ,,M 

"GKMSWARRP-08101 5-0200", ""/Water", "Normal", ""',"08/1 0/201 5 02:00","08/13/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL,,,"","0","",,,,,,"",",, 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah","680-1 1 5596-1 1 ”,"3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2"/ "Arsenic",' ”N",' "0.37",' ”11",' "ug/L",' ”0. 37", "ug/L",' "0. 37", "ug/L", 1 "1.0"/ "ug/L",1 "Yes",1 "TRG","","" "TOTAL 
11  "initial"  "W6t"  "1" 1,11  "50"  "mL"  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200","'',"Water'',''Nor'mar''/'"'/'08/1 0/201 5 02:00","08/13/2015  09:23”,"08/13/2015 
1 7:29",' "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ”, ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "46", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-11",' "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.095", "","J", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.25", "","J", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12”, ”ug/L", "0.40”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", '"'/'Water", "Normal", "",''08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.2", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes",”TRG", "TOTAL", "ini 
t i a 1 1*  "Wet"  "“j" ""  M50"  MmL"  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200"’"",' "Water",' ''Normal",' ’","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-1 1", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2. 8", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/'Water" /’Normal", "","08/1 0/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-96- 


1788681 


ED  000552C  00025546-00006 


5", "Manganese", "Y", "79", "","","ug/L","1. 2", "ug/L","1. 2", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0","","",,"^,", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", "VWater", "Normal","", "08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y","0. 78", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",,,","",,",,,," 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

gill  „Wef  ll/JII  mi  IlgQII  ■« | 11  HgQH  llppl^ll  llll  IIQII  III!  Mil  Mil  III! 

"GKMSWARRP-08i  01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", "0. 82", ”","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG”, "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

in  "ppL"  1111  "QH  ,,M  nn  nil  mi 

"GKMSWARRP-baioi 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 1", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ",”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "36", "ug/L", "2.8", "ug/L", ”2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
Wet", "1", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0200", ""/'Water", "Normal", ’"',"08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 

09:23", "","08/1 4/2015  1 0:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 1 ","3961 52","SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1 "STL00009", "Total 

Hardness", "Y", ”180", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "3. 3", "mg/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
t j a ! ||  "Wot" " 'j " ,,M  MM  MM  MM  MM  "m  nQ" ""  ,,M  mi 

''GkMSWARRP-08l’0l’5-’0200''’,"", "Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
19:58", "08/14/2015  04:54", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 1", "396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","",'"',"","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""/'Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-12", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", ”200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "89", "","J", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

t jg  |M  Mml_M  If^QII  Mfp|_M  ""  "Q"  ,,H  MH  MM  ,,H 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800"’, ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:50", "TestAmerica  Savannah",’ "680-1 15596-12",' "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "59000", "","",”ug/L", "25", "ug/L”, "25", "ug/L","500", "ug/L",''Yes",''TRG", ""/’TOTAL", "i 
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nil  III!  III!  III! 
I I I 


nitial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0"," 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800",' ""."Water",1 "Normal",' 08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-12", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "220", "","","ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

g|n  M sj  M mi  ngQii  npp|^n  "go"  "rnL"  ,,m  ”qh  ,,m  ,,n  nn "" 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal”, "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-12", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7600", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial",' “Wet",1 ”1","",' ”50",' "mL",' "50",' "mLY","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-12", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:50", "TestAmerica  Savannah'',''680-1 15596-1 2", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L”, "Yes","TRG","", ""/'TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",'"', 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""/'Water", "Normal",'"', "08/1 0/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37”, "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "46", "ug/L", "0.14", ”ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "init 

jg|H  tf-j  **  mi  "^q"  Mpp|_M  "50"  Mppi_M ""  "0"  ,,h  ,,h  '"i  "ii 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800" /'"/'Water", "Normal", '"’,"08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", ”0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5”, ”ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", ”0. 11 "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes",”TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""/'Water" /'Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah”,' "680-1 15596-12", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L",”Yes", "TRG", ""/'"/’TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0",'"', 

"GKMSWARRP-081 01 5-080o’", "''/'Water /’'Normar,"", "08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-12", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.26", "","J", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", ”ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


fit!  fill  fill  fill 
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"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/20 15  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-12", "396123", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "2. 8", M","","ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tigjll  IIH  II^QII  IIjyi^II  l.gQ.I  Mpp|_M  HH  WQM  ,,H  ,,M  ""  •••• 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800"’, ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2. 7", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, ”0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 2", "3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "87", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00",”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.77", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 2", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
a,", "wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1.0","","J 

B", "ug/L", "0.58", ”ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", ”ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet”, "1”,"”, "50"," 
mL", -so", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", ”50", "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ""."Water", "Normal", "",”08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:42", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "39", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ll  II  II  III!  ItgQII  II^QII  Mpp|_M  "n  "0"  MM  MM  ,,H  ,,H 

"GKMSWARRP-081 01 5-0800", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 

09:23", "","08/14/2015  10:39", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-12", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tiaj„  n*jn  lilt  Mil  mi  mi  mi  mi  iiqii  mi  mi  mi  mi 

"Gk’mSWARRp’-08i’oi’5-’o800"’,""’, "Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
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1 9:58", "08/14/201 5 04:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-12",' "396099",' "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U","ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",",,,"",,",,"" 

"GKMSWARRP-08 1 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "396143", "200.7  Metals 
(ICR)",' "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "98", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", ”ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tja|H  II  II  llll  IlgQII  llpp^ll  IlgQII  llpp^ll  III!  IIQII  III!  IIM  MM  llll 

"GKMSWARRP-08 1 01 5-1400"',' ""."Water",' "Normal",' "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "61000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "210", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

0$M  M-j  II  llll  I'CQH  Hppl  II  I'^QH  llppl  II  ""  HQ"  mi  mi  mi  mi 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400" ’""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 07:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "8000", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 07:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", ”3961 43", ”200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", ”ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 101 5-1 400", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
( I C P/M  S )" , "200 . 8" , "200" , "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", '"'."Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 14:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", ”Y", "45", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

jg|M  nyyg|n  H'-jM  MM  II^QII  MmLM  II^QH  ””  "Q”  MM  ,,M  *,M  11,1 

"GKMSWARRP-08101 5-MOO", ""/'Water"’, "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 3", ”396123", "200.8  Metals 


(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 
7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5”, "ug/L", "0.1 5”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","", 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"', "O' 


MM  MM  MM  M‘ 


,"TO 


MM  IIAII  MM  MM  MM  MM 


"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""/'Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 14:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
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( I CP/M  S)" , "200 . 8","200","7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.043", "","J","ug/L", "0.043", "ug/L","0. 043", "ug/L",”0. 10", "ug/L", "Yes", 

OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N", "1. 0", "<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
,' "initial",' "Wet",1 "1","",' "50",' "mL",1 "50",' "mLVVO","", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.33", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L”, "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,",,",,,," 

"GKMSWARRP-081 01 5-1400", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.0", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1"/'", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""/’Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2. 5", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-081 01 5-1400", ""."Water", "Normal",'"', "08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "1 10", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2"/'ug/L”, "2.5", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.80", "","J", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29",' "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
al", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""/’Water", "Normal”, '"',"08/1 0/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1.1","","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

mLH  IlgQII  MM  "0"  ,,M  11,1  ,,M  MM 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 14:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400",' "Water" /'Normal", "08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-081 01 5-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/2015  14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)",' "200. 8", ”200",' "7440-62- 
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2", "Vanadium", "N", "0. 30", "U", "ug/L", "0.30", "ug/r/'0. 30", "ug/L","1.0,,,"ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08101 5-1400", "".’"Water", "Normal", ’"",’"08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6"  "zjnc", "Y", "36", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial",” 
m ••'j  •*  "I*  M5Qn  "ppL”  "SO"  MmLM  ,,H  hqh ,,M  ,,M  ,,H  ,,h 

"GKMSWARRP-08101 5-1 400", ’""’"Water"’, "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00","08/13/2015 

09:23", "","08/14/201 5 10:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  Ca0O3)  by  calculation", "2340B-201 1", ""."STLOOOOg", "Total 

Hardness", "Y", "190", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3”, "mg/L", "3.3”, "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
ticii"  "Wot" M 'j M ,,M  ,,M  MM  mm  ,,m  "u  mq"  ,,m  nM  mm  M" 

"Gk’mSWARRP-0810i’5-’i400"’,""’, "Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  08:08", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 3", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0. 080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL"I"","0","",,",,,,,,,,,,, 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:58", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-14", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "89", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 4", ”3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "61000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", ”7439-89- 

6", "Iron", "Y", "200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

0^h  m ^ ii  mi  m^qm  Mpp|_M  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000" ’""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7900", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:58", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-14”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2300", "ug/L", "17", "ug/L”, "17", "ug/L", ”1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL” 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-OSI 01 5-2000", '"'/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7440-23- 

5", "Sodium",''Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08101 5-2000"','"' /'Water", ',Nor'mar''/"'’/'08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL”, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",'"', 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal",'"', "08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah'',’ "680-1 15596-14", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
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II  njp|  j^jg|M  '•■'j”  III*  MgQII  llpp^ll  IlgQII  If  | I*  ,,H  IIQI*  III!  III!  III!  III! 

"GKMSWARRP-08 101 5-2000,V"\,,WaterV,Normal,V,,,’,,08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8"  ,"200",  "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "46", "","","ug/L","0. 14", "ug/L","0. 14", "ug/L”, "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

jg|ii  nyye|i»  if  if  mi  ii^qii  npp|_M  "50"  Mpnl_M  MM  "0"  ,,H  MH  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-08 101 5-2000V"1, "Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,,","0",,,,,,,,,, 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.048", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", M","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-115596-14", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.33", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.0", "ug/L", ”0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG”, "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2.2", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""/'Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "110", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""/’Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29”,' "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14”, "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.76", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""/'Water", "Normal", '"',"08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-14”, "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", 'T', "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG",'"', "TOTAL", "initi 

g|l!  "yygl"  <1  rfj  I*  MM  MgQII  If  ppi | **  M0QM  llpp^ll  III!  IIQII  llll  1111  III!  1111 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", "'',''Water","Normar',""/'08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8","200", "7782-49-2", "Selenium", "Y”,"0. 96",'"', "J 

B", "ug/L",''0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L",''2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

mu*  "5on  «mL" ,,n  nQn  ,,m  ,,m  ,,m  ,,m 
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"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", ”200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water'Y'Normai","", "08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14”, "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, "200. 8”, ”200”, ”7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10",”<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,,,,,,","" 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,",,,,,,,,,, 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-14", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "46", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

ii n mi  HgQH  npp|_M  M50"  MmLM ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 01 5-2000", ’""/’Water"’, "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00”, "08/1 3/201 5 
09:23","","08/14/2015  10:39", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 4", ”3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","",”STL00009", "Total 

Hardness", "Y”, ”180”, ”","","mg/L", ”3.3”, ”mg/L”, ”3.3”, ”mg/L", ”3. 3”, ”mg/L", "Yes”, "TRG”, "TOTAL”, "ini 

tjg|M  "yy0|"  ,,‘jn  nn  ""  '»<  Mil  llll  III!  HQH  llll  III!  III!  Mil 

"GKMSWARRP-08i’oi’5-’26oO"’""’, "Water", "Normal", "","08/1 0/201 5 20:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/201 5 08:21  "/'TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-14", "396139", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes”, "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","","50","mL", "50”, "mL"/'","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""/’Water", "Normal", "",”08/1 1/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", ”200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "98", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""/’Water", "Normal"/'"/’08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  08:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "62000", "ug/L", "25”, "ug/L", ”25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 ", "",”50", "mL", "50", "mL","","0" 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200" /''',"Water'',"Normar’',"","08/1 1/201 5 02:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  08:02", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 5", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "210", "ug/L", "17", "ug/L”, "17", "ug/L", "50”, ”ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

ii ii  mi  ii^qii  „ |j.  M^QM  Mpp|_M  MH  ”Q"  MM  ""  MM  "" 

"GKMSWARRP-081 1 15-0200" "Water"’,"Normai"/’"/'08/1 1/2015  02:00”,"08/13/2015  09:23",”08/13/2015 
17:29”, "08/14/2015  08:02", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 5”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "8100”, "ug/L”, "33", "ug/L",”33", "ug/L", ”500”, ”ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1”,"", "50”, "mL", ”50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-0200" /"', "Water" /'Norma’i’',;,"/’08/1 1/2015  02:00”,”08/13/2015  09:23”,”08/13/2015 
17:29", ”08/14/2015  08:02", "TestAmerica  Savannah”,' "680-1 15596-15", ”396143", ”200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", ”7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2300", "","","ug/L","17","ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

’’'GKMSWARRP-081 1 1 5-0200",' "Water", "Normal’","",' "08/1 1/201 5 02:00”, "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
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1 7:29", "08/1 4/20 15  08:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "","","ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 

II  l!jnj£ja|l.  "yyg|n  II  <j  II  III!  IlgQII  llp^^ll  IlgQII  Itpp^l!  lilt  MQII  Mil  Mil  Mil  Mil 

"GKMSWARRP-0811 15-0200", ""."Water", "Normal", ""'"08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<”,"U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 

II  „jnjtj  |„  I’yygl"  M A II  III!  IlgQII  llppl^ll  IlgQII  npp[_M  ""  "QM  ,,M  ,,H  1,11  Mil 

"GKMSWARRP-0811 15-0200", ""/'Water", "Normal", ""'"08/1 1/2015  02:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah","680-1 1 5596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "47", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-0200", ""/'Water", "Normal", "",”08/1 1/2015  02:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah","680-1 1 5596-1 5", "3961 23”, "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah"/'680-1 15596-1 5”, "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.18", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG”, "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.28", "","J", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.7", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tia|n  "Wet”  M'|M  ,,M  "5om  »mL"  M50"  MmLM  nn  M0M  ,,M  ,,M "" ,,M 

"GKMSWARRP-081  \ 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2. 3", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-0200", '"'."Water", ''Normal", "","08/1 1/2015  02:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "95", "ug/L", "1.2", "ug/L", ”1.2", "ug/L", "2. 5”, "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


llll  Mil  III!  Mil 


"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 5", "3961 23", ”200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.79", "J", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "r',"1. 6", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|M  nyye|M  u-jii  mm  ii^qii  M^QM  "mL"  MH  11 Q'*  1,11  ,,M  MH  ,,,f 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1. 3", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL”  "50"  "mL" ""  "0" "" 11,1  ,,n "" 

"GKMSWARRP-’08l’l  15-0200", ""."Water", "Normal","", "08/1 1/2015  02:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-15”, "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4","Silver","N","0. 1 0","<","U", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L”, "1 .0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 5", ”3961 23”, "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-15",' ’'396123",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 02:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "47", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”," 

M/j  n mi  m^qm  "SO"  "mL" ""  "O" ,,M ""  ,,H  ,,H 

"GKMSWARRP-081  i 15-0200", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  02:00", "08/1 3/2015 

09 : 23" , "" , "08/ 1 4/201 5 10:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","", "STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "190", "M,"","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tiaj„  "II  llll  Illl  1111  III!  III!  "Q"  ""  ""  ""  "" 

"GKMSWARRP-081 1 1’5-0200"’,"", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  02:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
20:03", "08/14/2015  08:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 5", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", '"'."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "92", "","J", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "ini 
tia!M  "Wet"  "I" ,,M  "5om  "m|_"  m0q!'  nn  "oM  ,,H  ,,h  ,,m  ,,m 

"GKMSWARRP-08081 5-l’600","", "Water" .’"Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "59000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", ”ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0"," 


llll  llll  llll  llll 
I I I 


"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29”, "08/14/2015  08:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-89- 
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6", "Iron", "Y", "220", "","","ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
g|n  M m mi  n^Qn  Mpp|_n  "5on  "mL" ,,M  "O" MM  MM  ,,M  ,,H 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600" ’""."Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 08:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7500", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet”, ”1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 08:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 00", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, ”1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."WaterV'Normal",""’, "08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "43", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
jg|H  nyye|"  m ^ M mi  m0qm  Mpp|_M  "50"  "mL" MM  "O"  HH  MH  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600VM\"Wa’ter"’, "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium”, "N”, "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", '"'."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)1', "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N",”1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-16", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0. 1 7","", "J", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", ”ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600","", "Water'Y'Normai",'"', "08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-16", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "2. 8", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
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tigjM  "yygl"  X'jii  nn  ngQH  npp|_n  n5Q,f  Mpp|_"  ,,H  "Q”  ,,H  nil  mi  nil 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600"', ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "3.2", "n,"","ug/L", "0.060", "ug/L","0. 060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", "T"Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5”, "Manganese", "Y", "50", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,",,"",,," 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.77", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", ”ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,,,,,",,,", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "initi 
a|", "wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:58", "TestAmerica  Savannah","680-1 15596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y'',"1.0'’,'"’,"J 

B", "ug/L", "o.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", /"’/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL"  "50”  "mL" MM  M0n  ,,H  1111  ,,H  MM 

"GKMSWARRP-’0868i  5-1 600", ""."Water", "Normal",'"', "08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", "",”08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  05:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "22", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|n  m h mi  ngQH  iipp^H  ngQH  "mL"  mh  hq”  ,,m  "" "" "" 

"GKMSWARRP-08081 5-1 600", ’"''.’"Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 

09:23", "","08/14/2015  10:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 6", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1”,"","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", ”","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tid!"  "Wet"  M<'jM  ,,M  ,,M  ,,M  MM  ,,M  ,,M  nQ"  ,,m  m>  1,11  ,,m 

"GKMSWARRP-0808l’5-’l 600"’, ""’"Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  08:42", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 6", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)","245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","",”T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


llll  1111  1111  III! 
I I 
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"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "140", "","J","ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "57000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "390", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", ""."TOTAL", "initial", "W 

ii^jm  mi  ii^QH  "fpL"  "SO”  "mL” MM  "O” MM  ,,M  nn  |,H 

"GKMSWARRP-08081 5-2000" ’""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 08:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7100", "ug/L", "33", "ug/L", "33”, "ug/L”, "500”, "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 08:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2000", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00",”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 08: 10",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-17", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "9700", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""/'Water", "Normal", "”,"08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", ""’''08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3”, "Barium", "Y", "42", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "init 

jg|ll  ny^0|u  II It  III!  IlgQH  IlgQII  MM  "Q"  **'*  1*1*  HI*  HI* 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""/'Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", ”0.1 5”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal",'"', "08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-17", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.057", "","J", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00”, "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
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1 7:29", "08/1 4/20 15  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-17", "396123", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N", "1. 0", "<","U","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L", "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-68081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23",”08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.22", "","J","ug/L", "0.12", "ug/L","0. 12", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water'Y'Normai","", "08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "4.0", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", ""."TOTAL", "ini 

tjg.H  "yy0|"  'Mn  >»l  IICQII  llpp[^ll  llp^|^l!  III!  IIQIt  MH  llll  III!  III! 

"GKMSWARRP-08081 5-2000"’, ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", ”08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "5. 8", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "61", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5”, "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)",  "200. 8", "200",  "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.78", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1 "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
g|n  n'jM  ,,m  n^Qn  "mL"  "50"  "mL"  ””  M0M  MH  ,,M  MM  ,,M 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "N", "0.58", "<","U", "ug/L", "0.58", "ug/L", ”0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial","Wet","1  ","","50”, "mL", ”50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000","", "Water'Y'Norma’l", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", ”<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "0.32", "","J", "ug/L", ”0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 


"GKMSWARRP-08081 5-2000", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 7", "3961 23", ”200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6"  "zinc", "Y", "28", "ug/L", "2.8", "ug/L","2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ii  ii  mi  iigQii  Mpp|^M  "5Q"  Mpp[_M  MM  HQH  ,,M  ,,n  ,,H  1,11 

"GKMSWARRP-08081 5-2000", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 20:00", ”08/1 3/201 5 

09:23", "","08/14/2015  10:39","TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1", "STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "170", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tidi"  "WSf11  M •'j  n ,m  ,,M  nil  mi  mi  mi  ii Qii  MM  ,,M  MM  Mn 

"GK’MSWARRP-080’8l’5-’2d00"’,""’, "Water", "Normal", "","08/08/201 5 20:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03”, "08/14/201 5 08:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 7", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<", "U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",,,,,,"",,,",,,,, 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 08:21  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-18", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "120", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water", "Normal”, "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 08:21  "/'TestAmerica  Savannah","680-1 1 5596-1 8”, "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "55000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500"/'ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/'Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 08:21  "/'TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-18”,' ’'396143",' ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "iron", "Y", "290", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
et", "i", "", "so-, "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:21", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-18",' ''396143",' ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7000", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500”, "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  08:21", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-18", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "1900", "ug/L", "17", "ug/L”, "17", "ug/L", "1000”, "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL” 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/'Water", "Normal”, '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:21", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-18", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y",”9400", "ug/L","480", "ug/L", "480",”ug/L", "1000", "ug/L", "Yes",''TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet",”1 "50", "mL", "50", "mL","","0",'"',"", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ’"'/'Water", "Normai",'"', "08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony”, "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",'"', 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-18", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37”, "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50”, "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400" /'"/'Water", "Normar',"", "08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah",’ "680-1 15596-18", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 


1788681 


ED  000552C  00025546-00021 


3", "Barium", "Y", "43", "","","ug/L","0. 14", "ug/L","0. 14", "ug/L", "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
jgjn  ,,'jM  ,,n  n5Qn  "50"  "mL" ,,M  "O" ,,M  MH  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water"’,' ’'Normal",1 '"’,"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", ”0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00”, "08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
17:29”, ”08/14/201 5 06:06”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 8", ”3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.093", "ug/L", "0.043", "ug/L”, ”0.043", "ug/L”, "0.10”, "ug/L", "Yes", "TRG", ”","","","","T 
OTAL”, "initial”, "Wet”, ”1",”", ”50”, ”mL”, ”50”, "mL","","0",,,",,",,,,,,,,,,, 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal","", "08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:06", "TestAmerica  Savannah”, ”680-1 15596-1 8",’ "3961 23",’ "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L","2.0", "ug/L” /’Yes”, "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 06: 06 "/'Test America  Savannah”, ”680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", ”0. 1 9","", "J", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", ”ug/L", ”0.40”, "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL",""/'0"/'", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water", "Normal",'"', "08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 06:06", "TestAmerica  Savannah”/'680-1 15596-1 8",”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.2", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes”, "TRG”, "TOTAL”, "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""."Water", "Normal",”", "08/08/201 5 00:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "4.1", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", ”0.30", ”ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL","! 
nitial”, "Wet”, "1",””, ”50”, "mL”, ”50”, "mL”,"","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400”, ""/’Water”, "Normal”, "","08/08/201 5 00:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
1 7:29”, ”08/1 4/2015  06:06”, "TestAmerica  Savannah”, "680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "56", "ug/L", "1.2", "ug/L", ”1. 2”, ”ug/L”, ”2.5”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial",1 "Wet",’ "I","",' "50",' "ml": "50"; "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/1 4/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.73", "ug/L", "0.45", "ug/L”, "0.45", "ug/L”, "1.0",”ug/L", "Yes”, "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50”, "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400",”", "Water", "Normal”,"”, ”08/08/201 5 00:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/2015 
1 7:29",' ”08/1 4/2015  06:06”, "TestAmerica  Savannah”, "680-1 1 5596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-02- 

0”, "Nickel”, "Y", "1 . 1 "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”1 .0", "ug/L", "Yes”, "TRG”, "TOTAL",”initi 
g|n  i,yy0|M  H M mi  ngQii  "50"  "mL"  MM  "0"  MH  ,,M  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-08081 5-2400",'"', "Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23"/ "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-18", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "N", "0.58", "<","U”, "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/'Water" /'Normal","", "08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29",' "08/14/2015  06:06", "TestAmerica  Savannah",’ "680-1 15596-18", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0",''ug/L",''Yes", "TRG", "TOTAL", 
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"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400",' "Water i"Normai",""," 08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, ”200. 8”, ”200”, ”7440-28- 

0", "Thallium", "N", "0. 1 0","<","U","ug/L","0.10","ug/L","0.10","ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 8",' "3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", ”200. 8”, ”200”, ”7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "ug/L", "0.30”, "ug/L", ”0.30", "ug/L”, ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",",,,,,",",, 

"GKMSWARRP-08081 5-2400", ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00",”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "27", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", ”20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "initial"," 

yyg|ii  m mi  itrQM  n-pin  iicqh  h mm  hqii  iim  mii  iim  iim 

"GKMSWARRP-08081 5-2400" /"’/’Water"’, "Normal”,’ '"',"08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 

09:23", "","08/14/201 5 10:39", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 8", ”3961 52",' "SM2340B  Total 

Hardness  (as  0aCO3)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009’’, "Total 

Hardness", "Y", "170", ”","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L","3.3","mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tic)!"  "Wst"  " /|  " ,,M  MM  ,,M  ,,M  MM  MM  "Q"  MM  Mil  III!  1111 

"GKMSWARRP-080’8l’5-’2400"’,' "Water" /’Normal”,' "","08/08/201 5 00:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  08:48", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 8", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury",”N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L”, "Yes”, "TRG","","","", "”,"T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50”, "mL”, ”50”, "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-08091 5-0400",' "Water",1 "Normal", "","08/09/201 5 04:00"/’08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
17:29”, ”08/14/2015  08:26”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "100", "ug/L", "24", "ug/L", ”24"/’ug/L", "200", "ug/L" /’Yes”, "TRG" "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal”, "",”08/09/201 5 04:00”, ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:26", "TestAmerica  Savannah",' ”680-1 15596-1 9”, ”396143",' ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "57000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500”, "ug/L", ’’Yes", "TRG", "TOTAL”, "i 
nitial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""/’Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00”, "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:26", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "iron”, "Y", "250", "ug/L", "17", "ug/L", "17”, ”ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”, ”W 
M ^ M mm  M0Q"  npp|_M  "SO"  "mL" ""  "0" 1111 "" "" "" 

"GKMSWARRP-08091 5-0400" ’""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  08:26", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7200", "ug/L", "33", ”ug/L", "33", "ug/L", ”500”, ”ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50”, "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", "","Water"/'Normai'', "",''08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  08:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium",”Y","1 900","", "",”ug/L","1 7", "ug/L", "1 7", "ug/L", ”1 000", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1  "50”, "mL”, ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-68691 5-0400" /'"."Water" /'Normal’"/'", "08/09/201 5 04:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29”, ”08/1 4/201 5 08:26”, "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-1 9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200”, "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "10000", "",""/'ug/L","480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L",”Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1  "50", "mL", ”50”, "mL","”,"0", 
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"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, ”200. 8”, ”200”, ”7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL","",,,0","",,",,,,",",, 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
M Mjpj "WQf  ,,<|M  ,,m  McQn  npp|_M  "SO'1  "mL" ,,,,  "O" 1,11  ,,H  MH  MH 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", ""',"08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3”, "Barium", "Y", "44", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", ”2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

igjii  "WWgl"  ••  ii  ii ii  iigQii  n-pi  ii  iicQH  Mf"p|_n  MM  "QH  ""  HI*  1**1  •*'* 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water"’,' ''Normal"/ "","08/09/201 5 04:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123”, "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, ”200. 8”, ”200”, ”7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5”, "ug/L", "0.40”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", ”50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""/’Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
17:29”, ”08/14/2015  06:10”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.050", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.043”, "ug/L”, "0.10", "ug/L”, "Yes”, "TRG”, "","","","","T 
OTAL”, "initial”, "Wet”, "I”,””, ”50”, "mL”, ”50”, "mL","","0","","",,,,,,"" 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00”, ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0”, "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL" 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", "",”08/09/201 5 04:00”, ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0. 1 8","", "J", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0.40”, "ug/L”, "Yes”, "TRG”, "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL”, ”50”, ”mL","",”0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", ”","08/09/201 5 04:00”, "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", ”08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.4", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”0.50", "ug/L", ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tja|i>  H-ji*  I***  qi*  "pp|_M  "go"  "m|_"  ,,M  "0" ,,M  ,,H  MM  1,11 

"GKMSWARRP-08091 5-0400"’, ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", ”08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", ”3. 6", "ug/L”, ”0.060", "ug/L", "0. 060", ”ug/L", "0.30”, ”ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-o’8091 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7439-96- 

5”, "Manganese", "Y", "54", "ug/L", "1.2", "ug/L", ”1. 2”, ”ug/L", "2. 5”, ”ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400","", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00”, ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29”, ”08/14/2015  06:10”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7439-98- 

7”, "Molybdenum", ”Y", ”0.71", "ug/L", ”0.45", "ug/L”, "0.45”, "ug/L”, "1.0”,”ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet”, "1","”, "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400”, ""/’Water”, "Normal","”, ”08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
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1 7:29", "08/1 4/20 15  06: 10","TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y","0. 94", "n,"J","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", "V'Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","0. 84", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL'*  "50"  "mL" ""  "0" ,,H "" "" "" 

"GKMSWARRP-’08C)91 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L”,"1 .0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water'Y'Normai", "","08/09/201 5 04:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, "0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400",' "Water",1 "Normal",' "","08/09/201 5 04:00","08/13/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-19", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", ”ug/L", "0.30", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "25", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
Wet", "i", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/2015 

09:23" ,"","08/14/2015  10:39", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-1 9", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "170", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

|jgjl!  n^jll  Mil  III!  Illl  nil  llll  III!  IIQII  "II  llll  III! 

"GkMSWARRP-080’9l’5-’0400"’,""’, "Water", "Normal", "","08/09/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/201 5 08:51  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-1 9", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50”, "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", ”ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", '"',"08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  06:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "N", "25", "<","U", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "in 
itial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620" ’""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  06:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ii  ii^  ii  mi  n^QM  "50m  »m|_»  MM  "QM  MM  WM  ""  "" 


"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", ”","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  06:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2”, "396143", "200.7  Metals 
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(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "N", "33", "U","ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 06:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 06:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "1400", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG","", ""."TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-2", "3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "N", "0.14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", ”0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/'Water* ."Normal","", "08/09/201 5 1 6:20"/ "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/’Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "0.88", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet","1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620",' ""."Water" /'Normal",' "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-2", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-92- 
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1", "Lead", "N", "0.060", "<","U","ug/L","0. 060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL”, "initial", "Wet", "1","",' "50",' "mL", "50",' "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""'"Water", "Normal", '"",'"08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,,,,,,","" 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/’Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7”, "Molybdenum", "N", "0.45”, "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L”, ”0.45”, "ug/L”, "1.0”, "ug/L", "Yes", "TRG", ”","","","",”T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","0","",,",,"",,," 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/’Water", "Normal", ”","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel”, ”Y", ”0.48", "ug/L", "0.40", "ug/L",”0.40", "ug/L”, ”1 .0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, ”i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/’Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782 -49- 

2”, "Selenium", "N", "0.58", "<","U", "ug/L", "0.58", "ug/L",”0. 58", ”ug/L”, ”2.0”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL”, "initial”, "Wet”, "1”,””, ”50”, "mL”, ”50”, "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal","”, "08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2",' "3961 23",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0",’’ug/L","0. 1 0","ug/L”,"1 .0”, "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""/’Water", "Normal", ”","08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10”, "ug/L”, "0.20",”ug/L", "Yes”, "TRG”, "TOT 
AL", "initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-68091 5-1 620" /'"/’Water" ."Normal",1 "",’’’08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", ”0.30”, ”ug/L”, "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""."Water", "Normal", "",”08/09/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-2", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20”, "ug/L”, "Yes", "TRG”, "TOTAL”, "initial 

II  HyyeJM  II  -jit  III!  II^QII  "SO"  "mL"  ,,H  "0"  ""  ""  HH  MM 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620","",’  "Water"’, "Normal", "",”08/09/201 5 1 6:20”, "08/1 3/201 5 

09 :23" , "" , "08/ 1 4/201 5 10:37", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-2", "3961 52”, "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1 "STL00009", "Total 

Hardness”, "N”, "3.3", "<","U","mg/L", "3.3", ”mg/L", "3. 3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL"," 

jnjtiai"  "Wet"  n/|n  ,,M  ,,M  ,,M  MM  ,,M  ,,M  MoM  ,,M  MM  MM  ,,M 

"GKMSWARRP-08091 5-1 620", ""’"Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:20”, ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
19:58”, ”08/14/201 5 04:26”, "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-2", ”396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6”, "Mercury", ”N", "0.080", "<","U", "ug/L”, "0.080", "ug/L", ”0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes”, "TRG", "","","","",”T 
OTAL", "initial", "Wet", "1”,"", ”50", "mL”, ”50”, "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal”, '"',"08/09/201 5 12:00","08/13/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 05:00", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-20”, ”396143", "200.7  Metals 
(ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5”, "Aluminum", "Y", "270", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG”, "TOTAL”, "in 
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itidi"  "Wet"  "1 H n,<  "SO”  MmL”  M50M  MmLM  ,,H  MOn  ,,M  ,,H  ,,H  ,,M 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", '""."Water", "Normal", "",''08/09/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "56000", "","","ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-080915-1200","", "Water", "Normal", "","08/09/2015  12:00","08/13/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "800", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", ""."TOTAL", "initial", "W 

gill  If  sj  It  Mil  IlgQII  II pp |^ll  IlgQII  llpp^ll  Itll  IIQII  III!  III!  III!  1111 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200" ’""."Water", "Normal","", "08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 05:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7300", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water" /'Normal", "","08/09/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/1 4/20 15  05:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2000", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  05:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "10000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "0.64", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)'1, "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", ”Y", "43", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

jg|ii  nyye|"  ii^jii  mi  ii^qii  iip^^n  ngQii  Mpp[^n  ""  "Q"  MM  ,,M  ""  nn 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water"’, "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-41- 

7", "Beryllium", "N", ”0.1 5", "<",”U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", ”ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL”, "initial", "Wet”, "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", '"',"08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.13", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-080915-1200", '"'."Water", "Normal", ”","08/09/2015  12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U”, "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0"," 


III!  III!  III!  III! 
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"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/201 5 02:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "396123", "200. 8 Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0. 33", "","J","ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L”, ”0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,",,",,,", 

"GKMSWARRP-b80915-1206","",;,Water'Y,Normai","", "08/09/2015  12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "6.4", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tja  |M  ••■'j**  III!  Mg  011  IlgQII  fill  I1QII  ""  I*'*  I*" 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200"’,"", 1 "Water",' "Normal",' "","08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "11", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", '"',"08/09/201 5 12:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "93", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,",,"","" 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.82", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1 "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "initi 
a,", -wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 2:00"/ "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-20",' ’’3961 23"/ ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2",”Selenium","Y", "0.88","", "J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL"  "50"  "mL" ""  "0" MM  nn  HM "" 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""/'Water", "Normal”, "","08/09/201 5 1 2:00",' "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-20", ”3961 23",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 2o6'',m',''Water''/'Normai'',""/’08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:41",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N",”0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", ""."Water", "Normal", '"',"08/09/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "0.40", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", ”","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 200", "","Water",’"Normal’","’", "08/09/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "48", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", ”20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ii  m <|  n mi  ii^qii  nmL"  M0QM  Mfnl_M  ,,M  MQM  ,,M  MM  ,,M  *,H 

"GKMSWARRP-08091 5-1200"’  "".’"Water"’,’ "Normal”, ’ ^'","08/09/2015  12:00","08/13/2015 
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09:23","","08/14/2015  10:37","TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-20", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "170", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

|jgjM  nyye|ii  m^ii  mi  mm  mm  mm  mm  mm  mqm  ""  mm  mm  mm 

"GKMSWARRp’-080’9l’5-’l200"’,""’, "Water", "Normal", "","08/09/2015  12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
20:03", "08/14/201 5 08:54", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-20", "3961 39", "245.1  Mercury 
(C  VAA)” , "245 . 1 " , "245 . 1 " ,"7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U","ug/L", "0.080", "ug/L","0. 080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","",'"',"","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/1 4/201 5 04:48", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "97", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tig...  Myye^M  M /j  M MM  n^QM  Mpp|_M  "SQ"  "mL"  ""  "Q"  "M  MH  ""  ,,H 

"GKMSWARRP-08091 5-l’600"’,"", "Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/1 4/20 15  04:48", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "58000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  04:48", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
et", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  04:48", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-21  ”,"3961 43",' ''200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7500", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  04:48", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 00", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  04:48", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-21  ","396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", ”480", "ug/L", "480", ”ug/L", "1000", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", '"',"08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45”, "08/14/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", '"',"08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600'Y"', "Water", "Normal", ""’"08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45”, "08/14/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "45", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0"/ 


MM  MM  MM  MM 


"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
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(ICP/MS)","200.8","200","7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0. 1 5", "<","U","ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",",,,"",,",,,," 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600","",' "Water",1 "Normal",1 "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
."initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,",",,,,", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.26", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3. 6", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2.9", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, ”0.30", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "94", "ug/L", "1.2", "ug/L", ”1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.75”, "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", ”mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|M  ..yyeju  II^JM  III!  IlgQII  "50"  "mL"  ""  "0"  ""  ""  ""  "" 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "N", "0.58", "<","U", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8"/ "200",' "7440-22- 

4”, "Silver”, "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "/"’, "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600" /'"/'Water" /'Normal",1 "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-21  ","3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)",’ "200. 8", "200",’ "7440-28- 
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0", "Thallium", "N", "0. 10", "<","U","ug/L","0. 10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","","","",,", 

"GKMSWARRP-68091 5-1 600","", "Water", "Normal", "",’"08/09/201 5 1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "24", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

” "■‘I  n nil  IlgQII  llpp^ll  IlgQII  llp^l^ll  III!  If  QM  MM  If  If  III!  III! 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600", ’""/’Water"’, "Normal", "","08/09/201 5 16:00”,"08/13/2015 

09:23", "","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21","3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1"/,","STL00009",,,Total 

Hardness", "Y", "170", "","","mg/L", "3.3", "mg/L"/,3.3","mg/L","3. 3", "mg/L”, "Yes", "TRG”,"", ""/'TOTAL", "ini 

tidi"  "Wst”  " 'j  M M"  ,,M  ,,M  ,,M  ,,M  ""  "Qll  Ifll  IIM  MII  MII 

"GKMSWARRP-08091 5-1 600''’,''''’,''Water'’,''Normal"/'"/'08/09/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
18:05", "08/14/2015  02:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-21  ","396099",' "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""/'Water", "Normal",'"', "08/1 1/2015  08:00",”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  04:52", "TestAmerica  Savannah"/’680-1 15596-22", "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "140", "","J", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200","ug/L" /’Yes”, "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL"/"',"0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal",'"’, "08/1 1/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  04:52", "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-22", "396143",' ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "60000", "ug/L", "25", "ug/L", "25”, "ug/L", "500", "ug/L", "Yes”, "TRG", ""/’TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  04:52", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-22", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "360", "ug/L", "17", "ug/L", ”17”, "ug/L", ”50”, "ug/L”, "Yes", "TRG", ""/’"/’TOTAL", "initial", "W 
et", "i", "", "so", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "",”08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45",' "08/14/2015  04:52", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7800", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800",'"' /’’Water" /'Normal","", "08/1 1/2015  08:00”, "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  04:52", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17”, "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

'''GKMSWARRP-081 1 1 5-08od'','’'',"WateK''No’rmal’'',''"/'08/1 1/2015  08:00”, "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  04:52", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4",''200","7440-23- 

5", "Sodium”, 'T', "12000”, "ug/L", "480", "ug/L", "480", ”ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", "50", "mL","","0",'"', 

"GKMSWARRP-081 ’l  15-0800", '''',''Water'’',''Normal''’,''"’/'08/1 1/2015  08:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah”,' "680-1 15596-22", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-36- 

0", "Antimony", "N", ”0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L" /’Yes", "TRG", ""/’TOT 
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AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)H , "200 . 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U","ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
ii  njpj j^jg|M  "\j\/et"  n<jM  nM  "SO"  "mL"  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 ’l  1 5-b800V,","WaterV,Normal"’,""’1 "08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "47", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
jgjn  "yygi"  ii<| ii  mi  m^qm  Mpp|_M  "50”  "mL”  HM  "Q"  HH  ,,H  1,11  ,,M 

"GKMS WARRP-08 1 1 1 5-0800T"", "Water"’, "Normal", "","08/1 1/201 5 08:00”, "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.15", "<","U", "ug/L", "0.15", "ug/L", "0.15", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "",”08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/1 4/20 15  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", ”N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.30", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 1 5596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.9", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial"  "WGt"  "1”  ””  "50"  "mL"  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081  ’l  1 5-0800"’, ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "4. 3", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800",' ^"’\"Water", "Normal","",1 "08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "95", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", "T"Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 08:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.84", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-0800", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  08:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.4", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|n  nyye^i  mi  M^Qn  '’mL"  ,,H  MQn  nn  ,,H  ,,H  11,1 
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"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""."Water", "Normal","", "08/1 1/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22",' "3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", "0.64", "”,"J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

m|_M  IIQQH  III!  IIQH  III!  MM  1111  III! 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-0800", ""/’Water", "Normal", ”","08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
16:45”, ”08/14/201 5 02:33”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0.10","<”,"U","ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, ”1.0”, "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""/’Water", "Normal", '"',"08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
1 6:45”, ”08/14/201 5 02:33”, "TestAmerica  Savannah”, "680-1 1 5596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, ”0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-0800", ""/’Water", "Normal",'"', "08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/1 4/20 15  02:33", "TestAmerica  Savannah”, ”680-1 15596-22", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800", ""/’Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  08:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  02:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6"  "zinc", "Y", "46", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20",”ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”," 
Wet", "i", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-0800",’"', "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 
09:23","","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", ”3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","",''STL00009'' /’Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L", "3.3", ”mg/L", "3.3", "mg/L”, "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tjgJM  M^JM  MM  MM  MM  MM  MM  III!  MQM  MM  MM  III!  MM 

"GKMSWARRP-081 1 15-0800"/"', "Water" ."Normal",1 "","08/1 1/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  08:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-22", "3961 39",”245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","",''T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""."Water", "Normal",'"', "08/1 1/2015  14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 04:56", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "120", "","J", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", ""/’TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 400", ""."Water", "Normal", ”","08/1 1/2015  1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  04:56", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y",”62000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 11 5-1400",' ’"."Water" /'Normal'',1 "","08/1 1/201 5 14:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
16:45”, "08/14/2015  04:56", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7439-89- 

6", "Iron", 'T', "230", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "50", "ug/L", "Yes", "TRG", ""/'"/TOTAL", "initial", "W 

0^11  M^j  II  III!  IlgQIl  «50"  MM  "O'1  MM  MM  MM  MM 

"GKMSWARRP-081 115-1400"/"', "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45",' "08/14/2015  04:56", "TestAmerica  Savannah",’ "680-1 15596-23", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", ”Y", "8000", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L",''Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL"/"',"0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-14o6",'"', "Water" /’Norma’l", "","08/1 1/201 5 1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
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1 6:45", "08/1 4/20 1 5 04:56", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-23", "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "", "","ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08i  11 5-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 14:00","08/13/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 04:56", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
M ii jp|j|jgjn  "Wet"  "1" ,,M  "SO"  "mL"  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 ’l 1 5-1 400", "","Water'\"Normal"’ ""’"08/1 1/2015  1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37”, "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23”,"08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3”, "Barium", "Y", "46", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ia|", -wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23",' "3961 23",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.11 "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMSWARRP-081 11 5-1 400", '"'."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", ”Y", "0.34", "","J", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400",'"', ''Water'Y'Normai'',"", "08/1 1/201 5 14:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
16:45”, "08/14/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "4.3", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tia|..  i,yy0|"  M-|n  mi  m^qm  "50"  "m|_"  nn  MQM  ,,h  ,,m  "" "" 

"GKMSWARRP-081  ’l  15-l’400","", "Water", "Normal", "",''08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45”, "08/14/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7439-92- 

1”, "Lead", "Y", "2. 6", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060”, "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

''GKMSWARRP-081 11 5-1400", ""."Water", "Normal", "",''08/1 1/201 5 14:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
16:45", ”08/14/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "396123", ”200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "1 1 0", "ug/L", "1 . 2", "ug/L","1. 2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1400","","Water,Y'Normai","","08/1 1/2015  1 4:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.82", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL", "","0","", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
g|H  it  a n mi  ii^qii  nfp|_n  "SO"  "mL" MM  "0"  "" 1,11  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 14:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","0. 62", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

mL"  "5Q"  "mLM  ,,M  "Q" ,,M  nn  ,,M  m" 

"GKMSWARRP-0811 15-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23”,"08/13/2015 
16:45", "08/1 4/20 15  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/1 4/20 15  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-23", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "41", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial",” 
Wet", "i "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 400", ""/'Water", "Normal", ’"',"08/1 1/2015  14:00","08/13/2015 

09 : 23" , "" , "08/ 1 4/201 5 10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "190", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", ”mg/L", "3. 3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tjg|"  nyyet"  "'!  " nn  mi  mi  mm  mm  mi  "Q"  mi  mi  mm  mi 

"GKMSWARRP-081 ’l  l’5-’l400V"', "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  14:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
20:03", "08/14/2015  09:07", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-23", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:12", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "100", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0"," 


llll  1111  III!  1111 
I I I 


"GKMSWARRP-081 1 15-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", ”08/14/2015  05:12”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", ”396143", "200.7  Metals 
(ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
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2", "Calcium", "Y", "61000", "","","ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-o’811 15-1200", "T"Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:12", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "210", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
0^n  n^jii  mm  m^qm  •* | **  m5om  Mfnl_n  MM  "0" ,,H "" ,,n  ,,h 

"GKMSWARRP-081 115-1200" ’""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:12", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7900", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200","",' ''Water" /'Normal", "08/1 1/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:12", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0",, 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
16:45", "08/1 4/20 15  05:12", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24",' "3961 23",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,","",,," 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "45", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "init 
ial",  "Wet",1 "I","",' "50",' "mL",' "50",' "mL","","0",' 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, ”50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "Y", "0.11 "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", '"'."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45”, "08/14/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-24”, "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L”, ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-681 1 15-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:00","08/13/2015  09:23",''08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-24", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.31", "","J", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
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"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water'V'Normal", "","08/1 1/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/14/201 5 02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3. 1", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0. 50", "ug/L”, "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tia|n  "y^gi"  "'j"  ,,m  m0qm  Mfp|_n  "SO"  "mL" ,,M  mqm  ,,H  MH  ,,H  ,,H 

"GKMSWARRP-081  ’l  15-l’200"’,"", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 12:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1 ", "Lead", "Y", "2. 5", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "99", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5”, "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1200", "V'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.78", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL",' "initial",1 "Wet",' "I","",' "SO",' "mL",1 “SO",' "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1 "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL", "initi 
a,", "wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 200", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  12:00","08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", "0.64", "”,"J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 1 5596-24", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water”, "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24”, "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L”, "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", '"'."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  1 2:00", "08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-24", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "39", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L”, ”20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ii  ii^  h mi  HgQii  iippi^ii  iiggii  11^^11  mi  iiqii  mi  mi  ••••  mi 

"GKMSWARRP-081  i 15-1 200"  .’""/'Water"’, "Normal", '"',"08/1 1/2015  12:00","08/13/2015 
09:23","","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation”, "2340B-201 1”,"","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "190", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

t|g  | II  l*-jl*  HI*  I'll  "I*  "I*  "I*  "I*  II  0)1  III!  III!  III!  III! 
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"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  09:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-24", "3961 39", ”245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U","ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",",,,,",,,,",,", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:16", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "85", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial'«  "Wet"  "I" ,,M  "50"  Mpp|_n  "SO”  "mL" MM  n0M  ,,M  MM  1,11 1,11 

"GKMSWARRP-08081 5-0005"’ ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:16", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "60000", "ug/L", "25", "ug/L”, "25", "ug/L”, ”500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/1 4/20 15  05:16", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-25",' "396143",' "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "310", "ug/L", ”17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

0^h  n*|ii  mi  n5Qn  npp[_M  "SO"  "m|_"  ,,H  "Q"  MM  MM  MM  MM 

"GKMSWARRP-08081 5-0005",’ ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  05:16", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-25",' ’'396143",' ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7600", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/1 4/20 15  05: 16",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25”, "3961 43", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", '"'."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:16", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/'Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "0.38", "","J", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/'Water" /'Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "43", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG",'"', "TOTAL", "init 

ja|i>  ’'yygi"  n*|  ii  nn  ii^qh  i,mL„  ii^qm  ,,M  "0"  ,,M  MH  ,,M  |,n 

"GKMSWARRP-08081 5-6o05'’','"',''Wa’ter''’,''Normal"/'"/'08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45”, "08/14/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-25",''396123",''200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/’Water", "Normal", "",”08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
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1 6:45", "08/14/201 5 02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0. 043", "<","U","ug/L", "0.043", "ug/L","0. 043", "ug/L",”0. 10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",",, 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "396123", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", ”N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0. 1 3","", "J", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water'Y'Normai","", "08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25”, "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.2", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "ini 
tial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "4.2", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25”, ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "24”, "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.81", "ug/L", "0.45", "ug/L", ”0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 1 5596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
al", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""/'Water", "Normal", "",”08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25", ”3961 23",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1.1","","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes",''TRG","","", "TOTAL", "initial","Wet","1", "","50"," 

mL"  "50”  "mLM  1,11  "0" MM  ,,M  ,,M  MM 

"GKMSWARRP-’08C)8i  5-0005", ""."Water", "Normal",'"', "08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  02:57",' "TestAmerica  Savannah",1 "680-1 15596-25”, ”3961 23",' ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""/"’, ""/'"/’TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005",' ""."Water" /'Normal", '"',"08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25",' "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


mi  mi  mi  mi 

i i 


"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water" /'Normal"/'", "08/08/201 5 00:00", ”08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-25",' "3961 23”, "200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "U", "ug/L", "0.30", "ug/L","0. 30", "ug/L",”1.0,,,"ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 02:57", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)” , "200 . 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "18", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", ”20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

h m<J  n nn  IIQQH  Mpp|_M  nfn|_M  MM  MQn  ,,H  ,,H  ,,H  ,,H 

"GKMSWARRP-08081 5-0005", ’""/'Water"’, "Normal","", ”08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 

09:23", "","08/1 4/201 5 10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25", "3961 52", "SM2340B  Total 

Hardness  (as  0aCO3)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", ”mg/L", "3.3”, "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tj  ii sj  ii  mi  mi  mi  mi  mi  nn  mqii  nn  nn  nn  nn 

"GKMSWARRP-080’8l’5-’0C)05"’,""’, "Water", "Normal", "","08/08/201 5 00:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  09:16", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-25”, "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  05:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "99", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  05:19", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-26", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "58000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "180", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

0^11  II  II  1111  HgQM  llpp^ll  II^QH  Mpp|_"  nn  "Q"  MM  ,,M  MM  MH 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600" ’""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  05:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7600","", "FI", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 00", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", ”1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:00",”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 ’l  1 5-1 600", ""."Water", "Normal"’, ""’,"08/1 1/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  03:01", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", ”200", "7440-38- 
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2", "Arsenic", "N","0. 37", "<","U","ug/L","0. 37", "ug/L", "0.37", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
ii  n j n jtj a |m  "Wet"  n'jM  ,,H  "SO"  nmL"  M50M  nrnLn  l,n  n0M  MH  MH  ,,M  ,,H 

"GKMSWARRP-08  l’l  1 5-1 600", ""."WaterV'Nor’mal", ""’"08/1 1/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "43", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
jg|n  "yygi"  H^jii  mi  m^qh  Mpp|_M  "SO"  "mL"  ,,M  n0M  ,,H  ,,H  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600V"' /’Water"', "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 03:01  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26",’ '3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<",”U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L","0. 15", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL","initiar,,"Wet","1","","50","mL","50","mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600",' ""/'Water"/ "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45",' "08/14/201 5 03:01  "/'TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-26", ”3961 23",' ''200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L","0. 043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1", "","50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/201 5 03:01  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "1.0”, "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal",’"', "08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.32", "","J", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600","", "Water", "Normal"/"', "08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  03:01", "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-26", ”3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "2.9", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "ini 

tig|n  h 'j  ii  mi  "^Q”  ** | •*  M£jQ"  Mpp|_M  MM  "O”  ,,H  ,,H  ,,H  ,,M 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-l’600"’,"", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2.0", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "",”08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  03:01", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "100", "ug/L", ”1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600","", "Water'V'Normai","", "08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.75", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 600", '"'."Water", "Normal", '"',''08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  03:01", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|n  n^^0,£M  n<jn  ,,m  "0Q»  "5om  "mL"  ,,m  mqm  ,,h  ,,m  ,,h  ,,m 

"GKMSWARRP-08 i 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  03:01", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","0. 71", '"',"J 

B", "ug/L", ”0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”, "Wet", "1","", "50"," 
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m|J,  IlgQH  MM  MQM  ""  M II  MM  MM 

"Gk'mSWARRP-08i'i  1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 16:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L”,"1 .0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600","", "Water'Y'Normai","", "08/1 1/201 5 16:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N", "0. 1 0","<","U","ug/L","0.10","ug/L","0.10","ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",",,,,,,,,,,,,,,", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 03:01  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", ”ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL",' "initial",' "Wet",' "1","",' "50",' "mL",' ”50",' "mL",''","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 600", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/201 5 03:01", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "36", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8”, "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg^M  lt«j  M Mlf  n^QM  Mpp|_M  "SO"  "mL"  ""  "0"  ""  ""  ""  "" 

"GKMSWARRP-081  i 15-1 600", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  16:00",”08/13/2015 
09:23","","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah","680-1 15596-26", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3”, "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tjg|M  Myy0|n  ,,'JH  nil  MM  III!  MM  llll  MM  MQM  MM  IMI  MM  MM 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 600"’,""’, "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
20:03", "08/14/2015  09:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-26", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", ”08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:35", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-27", ”396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "160", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""/'Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "59000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-o’80715-22bo","", "Water", "Normal", "","08/07/2015  22:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  05:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "760", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", ”50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

g|M  M sj  M MM  M^QM  M0QM  MM  HI*  'III  MM 

"GKMSWARRP-08071 5-2200" ’""/'Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/2015 
16:45", "08/14/2015  05:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7500", "ug/L", "33", "ug/L", "33", ”ug/L", "500", "ug/L”, "Yes", "TRG",'"', ""."TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200" .""/'Water" /'Normal", "",''08/07/201 5 22:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
16:45", "08/14/2015  05:35", "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15596-27", ”396143",' "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "","","ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000","ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1",”", ”50", "mL", "50", "mL","","0", 
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"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal","", "08/07/201 5 22:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 6:45", "08/14/201 5 05:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", ”200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "","","ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200"’,' "Water", ' "Normal"’,' ""’,"08/07/201 5 22:00",' "08/1 3/201 5 09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)”, "200. 8”, "200”, ”7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,,","",,", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""/’Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/201 5 09:23”,”08/13/2015 
16:45”, ”08/14/2015  03:26”, "TestAmerica  Savannah”, ”680-1 15596-27",’ "3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0”, "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""/’Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/1 4/20 15  03:26", "TestAmerica  Savannah'',’’680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "45", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2. 0",”ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "init 
ial", "Wet”, ”1","”, ”50”, ”mL”, ”50”, "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200”, ""/’Water”, "Normal”, "",”08/07/2015  22:00”, "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
16:45”, ”08/14/2015  03:26”, "TestAmerica  Savannah","680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7”, "Beryllium", ”N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5”, ”ug/L”, ”0.40", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50”, "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""/’Water”, "Normal", ”08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah",’’680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", ”Y", ”0.050", "ug/L", "0.043", "ug/L", ”0.043", ”ug/L”, "0.10", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50”, "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""/’Water”, "Normal", "",”08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 1 5596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0”,”ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200","”,' "Water,1 ''Normal","", ”08/07/201 5 22:00", ”08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", ”200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y","0. 1 7","","J","ug/L","0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2","ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL”,"","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2206","","Water'V'Normai","", "08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
1 6:45",' ”08/1 4/2015  03:26”, "TestAmerica  Savannah”, "680-1 1 5596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y”, "5.5", "ug/L", "0.50”, "ug/L”, "0.50",”ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
t i a ! i*  "Wet”  ,,'|M  MM  "50M  "mL"  M50M  MmLn  1,11  M0M  ,,M "" "" ,,M 

"GKMSWARRP-08071 5-2200"’"” ."Water",' "Normal", "","08/07/201 5 22:00”, "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45”, "08/14/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7439-92- 

1”, "Lead", "Y", "10", "ug/L", "0.060”, "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0. 30", ”ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, ”i 
n itial”, "Wet”, ”1  "50”, "mL”, "50", ”mL","",”0", 

"GKMSWARRP-o’8071 5-2200", ""."Water", "Normal", "",’’08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-27", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y”, "37", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", ”50”, "mL","",”0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal", ''","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
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1 6:45", "08/1 4/20 15  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 23", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.89", "","J","ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200","", "Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.6", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|M  ,,<jM  ""  H5QM  llppl  II  IlgQH  MM  "O"  ,,,,  MM  MM  ,,M 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/201 5 03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "N", "0.58", "<","U", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200","", "Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N", "0.10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, ”0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
16:45", "08/14/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27”,' "3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "0.31", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""."TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ""."Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", ”08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
1 6:45", "08/1 4/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5596-27", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "26", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
n ,,n  M5QM  npp|_"  ”50”  "niL" ,,M  "0” ,,M  1,11  HH  ,,H 

"GKMSWARRP-08071 5-2200", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015 
09:23","","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tjg|"  My^0t"  " 'j  " '*'*  ""  ",l  ""  ""  ""  "Q"  llll  llll  II II  llll 

"Gk’msWARRP-080’7i’5-’2200"’,""’, "Water", "Normal", "","08/07/201 5 22:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
20:03", "08/14/201 5 09:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-27", "3961 39", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0. 080", ”ug/L", "0.080", "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0”, 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 21 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4","200","7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "120", "","J", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-o’81 1 1 5-1 21 0'L"", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4","200","7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "60000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


MM  MM  MM  MM 


"GKMSWARRP-081 1 15-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396143", "200.7  Metals 
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(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "270", "","","ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

m i<j  if  if  if  HgQH  M50M  "mL"  ,,h  mq"  ,,M  ,,h  ,,n  i*H 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 21 0",’"", "Water"’, "Normal","", "08/1 1/201 5 12:1 0", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 07:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7800", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 11 5-1 21 6",' ""."Water'V'Normai",""," 08/1 1/201 5 12:10","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, ”1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1210","",' ^’Water", "Normal","",' "08/1 1/2015  12:10","08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:10","08/1 3/2015  09:23",”08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396123”, "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL",' "initial",' "Wet",' ”1","",' “50",' "mL",' “SO",1 "mL","","0",""," 

"GKMSWARRP-081 115-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:58", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:10","08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "45", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

ig|H  **-j*i  hi*  ifgQH  "pp|_M  "50"  "mi_" ""  "0"  MM  ,,M  1,11 "" 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 210V’", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", ”0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50”, "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1210", ""/'Water", "Normal", "",”08/1 1/2015  12:10", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "Y", "0.10", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 21 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)1', "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 21 0","", "Water"," Normal’",1 "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4”, "Cobalt", "Y", "0.32", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 21 6","", "Water'V'Normai", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-50- 
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8", "Copper", "Y", "3.2", "","","ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

"yygl"  nn  H0QH  iippi^n  ii^qii  iipp^n  mi  iiqii  nn  mii  iiii  mm 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-121 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 12:1 0", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "3.2", "ug/L", ”0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitiai", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y”, "110", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-12l6","","Water,Y'Normai,,,",,,"08/1 1/2015  12:10", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.85", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",,",,",,,"",,", 

"GKMSWARRP-081 115-1210", ""/'Water", "Normal", "","08/11/2015  12:10","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.3", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

gin  "yugt'i  <m><  hh  m^qii  "5QM  "mL" MM  "0"  MM  ,,M  MH  ,,H 

"GKMSWARRP-081 115-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:10","08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1.1","","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 21 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0. 1 0","<","U", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1210", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:10", "08/1 3/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1210", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:10","08/13/2015  09:23”,"08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50”, "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1210", ""/'Water”, "Normal", '"',"08/1 1/2015  12:10","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  04:58", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-3", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "43", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", ”20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ii  it <j  m mi  ii^qii  Mfp|_M  "SO"  MmLM  MM  M0H  ""  ""  ,,H  MM 

"GKMSWARRP-081  i 1 5-1 21 0",’"", ’"Water"’, "Normal", '"',"08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/2015 
09:23", "","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-3", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1 "STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", '"’,"","mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tjg|ii  nyye|ii  it ii  mi  mi  mi  nn  nn  nn  uqh  iiii  iiii  iiii  iiii 

"GKMSWARRP-08l’l  15-1 21 0"’,""’, "Water", "Normal", '"',''08/1 1/2015  12:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
19:58", "08/14/2015  03:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-3", "396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080”, "ug/L", "0.20", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "","","","","T 
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VI  HU  I'll  III!  Ill* 

J J J J 


OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0" 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<", "U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1220", ""’."Water", "Normal"’, "","08/1 1/201 5 12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "N", "25", "<","U", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "in 
itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ’""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
in  ii^j  H mi  "^q"  "SO"  "mL" MM  "O" "" MM  MM  MM 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "N", "33", "<","U", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "N","1 7", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL” 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4. 4", "200", ”7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "1300", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 

ii  Mjp|j^jg||M  »wet"  n-jM  ,,m  '»^Q»  Mpp|_M  m5qm  Mpp|_n ""  "Q" ,,M  ,,M  M" ,,H 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 220", ""."Water", "Normal", '"Y'08/1 1/2015  12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-39- 

3", "Barium", "N", "0.14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-’l 220", ""."Water"," Normal",' ""’"OS/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1220", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-43- 

9”, "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0”, 
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"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N", "1. 0", "<", "U","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L", "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-681 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 11 5-1 220",' ""."Water", ’"Normal’","’"," 08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "0.71", "","J","ug/L", "0.50", "ug/L","0. 50", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U","ug/L","0. 060", "ug/L","0. 060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2.5”, "ug/L”, "Yes”, "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "0.45", "<","U”, "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0"  "Nickel", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", "0.79", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

m|_"  »5o»  Mpp|_M  nn  "0" "" ,,M  ,,H  ,,M 

"GKMSWARR’p-08 1115-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0. 1 0","<","U", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial","Wet","1  ","","50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 15-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U”, "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 115-1220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<”,"U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 220", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
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17:29", "08/14/2015  05:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4",' "3961 23",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc”, "N", "2.8", ”<","U","ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L”, "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 
ii  "W0£f  n^M  ngQii  npp|_M  ,,5oH  MmLM  ,,H  "O'1  MM  ,,H  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-o’81 11 5-1 220", "".’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:20","08/1 3/2015 
09:23", "","08/14/201 5 10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", ”3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1", "", "STL00009", "Total 

Hardness", "N", "3.3", "<","U","mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L”, ”3. 3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 

jnjtjai"  "Wst"  "'j" MM  mm  mm  ,,M  mm  ,,m  mq«  ,,m  ,,m  ,,m 

"GKMSWARRP-08l’l  15-1226", ""’."Water", "Normal","", "08/1 1/2015  12:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
19:58", "08/14/2015  04:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-4", "396099", "245.1  Mercury 
(C  VAA)" , "245 . 1 " , "245 . 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "120", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "60000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial",' "Wet",' "1",' "50",' "mL",' "50",' "mL","","0"," 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5”, ”396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "240", "ug/L", "17", "ug/L", ”17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
et", "i "so", "mL","50","mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0",”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", ”7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7800", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial",' "Wet",' "1","",' "50",' "mL",' "50",' "mL","","0",' 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 610", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "12000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 11 1 5-1610"’,"","Water","Normal"’""’"08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", ’"',"08/1 1/201 5 1 6:1 0", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


1 III!  MM  MM  MM 


"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "45", "","","ug/L","0. 14", "ug/L","0. 14", "ug/L”, ”2. 0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

jgjll  "yygl"  M sj  If  III!  IlgQII  llppl^ll  IlgQII  Uppj^M  Mil  If Qlf  Mil  Mil  IIM  l»M 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 610V"', "Water"’, "Normal", "","08/1 1/201 5 1 6:1 0", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, "0.40", ”ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL",' "initial",' "Wet",1 "1","",' ”50",' "mL",' "50",' ,,mL","","0","","" 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.11 "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, ”0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,,","0",,,,,,"",",,,,," 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 6:1 0", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", ”N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5”, "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.33", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5”, "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.1", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50”, "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "ini 
tial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "2.8", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL","! 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "110", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2”, "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.77", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|M  My^0|«  M sj  M HI!  MgQM  IlgQ1*  Mpp^H  Mil  HQ II  Mil  MM  III!  III! 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-’l  61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396123”, "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", ”Y","1. 3", 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL”  "50”  "mL" ""  "0” "" "" "" "" 

"GKMSWARRP-081 1 i 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 
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4", "Silver", "N", "0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0",,,ug/L","1 .0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 6","","Water'Y,Normai","",,,08/1 1/201 5 1 6:1 0", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 7:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N", "0. 1 0", "<","U","ug/L","0.10","ug/L","0.10","ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081  i 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", ’"","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","","",,,",",, 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 61 0","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "42", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”," 

yyg^ii  M/j  ii  mi  ii^qii  "ppL"  "50"  "ml_"  MM  "Q"  MM  ""  MM  nn 

"GKMSWARRP-081 115-1610", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  16:10","08/13/2015 
09:23","","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", "U,"","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", ”3. 3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tja|„  If  <J  K III!  Mil  Mil  1111  IIM  MM  MQM  Mil  IIM  IIM  1111 

"GKMSWARRP-081 1 15-’l  61 0"’,""’, "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  16:1 0","08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/2015 
19:58", "08/14/2015  04:35", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-5", ”396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "31", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
al", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N","1 7", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

\J\lQt"  n>|  " »»ii  ii^qii  Mpp|_M  "50"  "m|_M  ,,M  "Q"  ""  ""  ""  "" 

"GKMSWARRP-081 115-1 620" ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "N", "33", "<","U", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-OSI 1 15-1 620","",' ^'Water", "Normal","",1 ”08/1 1/2015  16:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  07:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "N","1 7", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "1 7", ”ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620","",' ^'Water", "Normal","",' "08/1 1/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "1900", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
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"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
M "jpjijgi"  "Wet” 11  “t" ,,H  "50"  "m|_"  "SO"  "mL" ""  "0" "" "" "" 1,11 

"GKMSWARRP-081 ’l  1 5-1 620",,",,"Water'\"Normal"’,,"’"08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "N", "0.14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
ii  njpi jtjgj"  "Wet” n ,,M  "50"  "mL"  ”50"  MmLM  1,11  M0M "" "" "" 1,11 

"GKMSWARRP-081 ’l  1 5-1  620", "","Water'\"Normal"’""’ "08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.10", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1", "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "",”08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
ii  "Wst”  ,,'jH  MM  "SO”  "mL"  M50"  MmLn  MM  n0” ,,M "" HH  MM 

"GKMSWARRP-081 ’l  1 5-’l  620", "","Water'\"Normal",""’ "08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", ”0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 1 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5”, "Manganese", ”N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08 11 15-1620", ""."Water", "Normal", "’","08/1 1/201 5 16:20","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", ”0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1",”", "50°, "mL", "50”, "mL","","0",' 


III!  III!  III!  III! 
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"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0",”ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", "", "Water'Y'Normai", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "N", "0.58", "<","U", "ug/L", ”0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL'V "initial",' "Wet",1 "1","",' ”50",' "mL",1 "50",' ''mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4",' "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0’V'ug/L'V'l  .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",",,,,",,"" 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N", "0.10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", MmL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20”, ”08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/2015 
17:29”, ”08/14/2015  05:10”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2”, "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L”, ”1.0", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOT 
AL”, "initial”, "Wet”, ”1", ”50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 09:23”, ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:10", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2.8", "ug/L", ”2.8", "ug/L", ”20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 
", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-081 1 1 5-1 620", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 6:20", "08/1 3/201 5 
09:23","","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah”, ”680-1 15596-6", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","",”STL00009", "Total 

Hardness", "N", "3.3", "<","U","mg/L","3.3","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL"," 
initial”  "W6t"  ,f'|M "" ,,n  ,,M  ,,M  ,,n  ,,m  mqm  ,,n  mm  ,,m  mm 

"GKMSWARRP-081 1 15-’l620",' ""’."Water",' "Normal", "","08/1 1/2015  16:20”,”08/13/2015  09:23","08/13/2015 
19:58”, ”08/14/201 5 04:38”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-6", "396099”, "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L",''0.080","ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","",”T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400",'"’, "Water", "Normal", "”,"08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7”, "396143", "200.7  Metals 
(ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "140", "ug/L”, ”24", "ug/L", "24”, ”ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",'"', ""/'"/'" 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""/'Water","Normal",""/,08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", ”200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "58000", "ug/L", "25", "ug/L", "25”, "ug/L”, ”500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400'7"', "Water”, "Normal”, ”","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:22", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15596-7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200”, "7439-89- 

6", "Iron", "Y”, "340", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, ”50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

0^11  II  ^ If  llll  HgQM  llppl^ll  IlgQII  lljyi^ll  III!  IIQII  till  III!  If  If  llll 

"GKMSWARRP-08081 5-0400" ’""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00”, "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 


1788681 


ED  000552C  00025546-00054 


1 7:29", "08/14/201 5 07:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7",' "396143",' "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7300", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water'Y'Normai", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 00", "ug/L", "1 7", "ug/L", "1 7", "ug/L”, "1 000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
."initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","","",,",,,", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
11  "initial"  nWstM  niH  ,,M  M50M  MmLM  M50M  MmLM  11,1  M0n  11,1  ,,H  ,,M  ,,M 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ,n\"Water", "Normal", ""’"08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "0.39", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "44", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "init 
ia|", "wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400","", "Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL”, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400","", "Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", ”0.043", "ug/L”, "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-68081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y","0. 1 6","","J","ug/L","0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water" /'Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14”, "TestAmerica  Savannah''/ "680-1 15596-7", "396123",' "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "3.0", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tja|i»  m -|  M mi  if^QH  Mpp|_M  n50M  MmL" MM  nQH  ,,H  ,,M  mh  ,,m 

"GKMSWARRP-08081 5-0400"’,"",' "Water",' "Normal", '"',''08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", ”08/1 4/20 15  05: 14"/ "TestAmerica  Savannah",’ "680-1 15596-7", "3961 23",' "200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "5.4", "","","ug/L","0. 060", "ug/L", "0.060", ”ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal","", "08/08/201 5 04:00", "08/1 3/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "42", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y","0. 79", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.1", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

gin  niA/giii  m^jii  mi  lie Qi'  itppi  n iicqii  11-pi  n mi  iiqii  mi  mi  mi  mi 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","0. 83", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""."TOTAL”, "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4","Silver","N","0. 1 0","<","U", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L”, "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial”, "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", ”0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", ”1", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:14", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "16", "","J", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial",” 

y^g^ii  ii-|  ii  mi  ngQM  Mfp|_M  "SO"  "mL"  ""  "0" ""  ""  ""  "" 

"GKMSWARRP-08081 5-0400", ’"".’"Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 
09:23", "","08/14/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-2011","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "170", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tiaj„  ii ^ ii  mi  nn  nn  nn  nn  nn  iiqii  iiii  iiii  iiii  iiii 

"Gk’mSWARRP-080’8i’5-0400"’,""’, "Water", "Normal", "","08/08/201 5 04:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
19:58", "08/14/2015  04:41", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-7", "396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)","245.1  ","245.1  ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", ”0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",' 


nn  mi  nn  nn 
iiii 


"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396143”, "200.7  Metals 
(ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 
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5", "Aluminum", "Y", "89", "","J","ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tia!«  "Wet"  ""  "50"  "mL"  "50"  "mL" ""  "0" "" MH  MM  ,,H 

"GKMSWARRP-08081 5-o’800"’,"", "Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "59000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "250", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", ""."TOTAL”, "initial", "W 

ii^jm  mi  ii^gii  nfp|_n  "50"  Mm|_n  MM  "O"  MM  ,,H  ""  HH 

"GKMSWARRP-08081 5-0800" ’""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7500", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 00", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL" 
."initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","","",,,",,," 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23",' "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  07:34", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""/’Water", "Normal", "",”08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "42", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
jg|n  "yygi"  n«jn  hm  ii^qh  Mpp|_M  "SO"  "mL"  ""  "Q"  MM  ""  1,11  ,,M 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet”, ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", ”396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U'',''ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
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, "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800",' "Water", "Normal"," ","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0. 1 6", "”,"J","ug/L", "0.1 2", "ug/L", "0.1 2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","”,"0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water'Y'Normai", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "2.4", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tig!”  "Wet"  "1" ""  "SO”  "mL"  n50M  "mL" 11,1  "0" "" ,,H  ,,h  mh 

"GKMSWARRP-08081 5-0800","", "Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "4.0", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "46", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2”, "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",,",,"",,", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.74", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", ”08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)",  "200. 8", "200",  "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "1.2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
ai", "wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", "0.62", ”","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL"  "50"  nmL" ,,M  "O" "" MH  ,,M  MM 

"GKMSWARRP-’08C)8i  5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L”,"0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water'V'Normal","", "08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800","", "Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "ug/L", "0.30”, "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", ”3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", ”19", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
yye|.n  M /j  M mi  ii^Qii  nfp|_n  "SQ11  "mL" ,,M  "0"  ,,H  ,,M  ,,H  ,,H 
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"GKMSWARRP-08081 5-0800", ""."Water", "Normal","", ”08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 
09:23", "","08/14/201 5 10:37","TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","", "STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", ”3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tisi"  "Wet"  11 'jM  MM  ,,M  ,,m  ,,M  ,,M  ,,m  ”Q” ""  nil  ii H mi 

"GKMSWARRP-0808l'5-0800"',""', "Water", "Normal", "","08/08/201 5 08:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
1 9:58", "08/14/201 5 04:45", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-8", "396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U","ug/L", "0.080", "ug/L","0. 080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",",,,"",,,",,," 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/2015  09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "85", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tjgi.1  ii^  u mi  m^qm  Mpp|_n  "SO"  "m|_"  ""  "0"  ""  ""  ""  "" 

"GKMSWARRP-08081 5-l’200"’,"", "Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "60000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "210", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 
et", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 07:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "7600", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  07:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/2015 
17:29", "08/14/201 5 07:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396143", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "11000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200"’,'"',' "Water",' ^’Normal"’, ""’,"08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"’,"0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-’l  200", '"'/'Water", "Normal"’, ""’,"08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3”, "Barium", "Y", "43", "ug/L", ”0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 

ja|ll  M sj  M MM  II^QII  M50M  "m[_M  MM  M0M  ,,H  ,,H  ,,H  ,,M 

"GKMSW'ARRP-08081 5-1 200",' ""."Water"’,1 ^’Normal",' ^"',"08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
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1 7:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "396123", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0. 1 5", "<","U","ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","","",,",,,,,, 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "0.091", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", ,,M,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", ”08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3",' "Chromium",’ "N", "1 .0","<","U", "ug/L", "1.0","ug/L", ”1.0","  ug/L",' "2.0",' ''ug/L"/ "Yes",' "TRG",' "TOTAL" 
."initial",' "Wet", "1 "50",' "mL"/ "50",' ,,mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y","0. 1 7","","J","ug/L","0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2","ug/L", "0.40”, "ug/L", "Yes", "TRG”, "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23”, "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah",1 "680-1 15596-9", ”3961 23",' ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "2.8", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", ”08/1 3/201 5 09:23",' "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "3.1", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "48", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water", "Normal", ”","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.76", "","J", "ug/L", "0.45", "ug/L", ”0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""/'Water", "Normal", '"',"08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "0.96", "","J", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
n itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water”, "Normal", "","08/08/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
17:29", "08/1 4/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", ”Y","0. 93", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”, "Wet", "1","", "50"," 

m|_H  IlgQII  ,,H  ”Q”  MM  MM  UH  "" 

"GKMSWARRP-’0868i  5-1 200", ""/'Water", "Normal", '"',”08/08/201 5 1 2:00","08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29","08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", ""/'"/’TOTAL", 
"initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 


"GKMSWARRP-08081 5-1 200", ""."Water" /'Normal", "","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/2015  05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
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( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U","ug/L","0. 10", "ug/L","0. 10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-d8081 5-1 200", ""/'Water", "Normal", "","08/08/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
1 7:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L”, "0.30", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200", "".’"Water", "Normal", ’"","08/08/201 5 1 2:00", "08/1 3/201 5 09:23", "08/1 3/201 5 
17:29", "08/14/201 5 05:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9", "3961 23", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "21", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial”," 

yyg|ii  ii  mi  hj^qm  Mpp|_M  "50M  "m|_"  MM  "Q"  MM  ,,M  mm 

"GKMSWARRP-08081 5-1200", ’""/'Water"’, "Normal", "","08/08/201 5 12:00","08/13/2015 
09:23","","08/i4/2015  10:37", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15596-9","3961 52", "SM2340B  Total 
Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B-201 1","",,,STL00009",,,Total 

Hardness", "Y", "180", "","","mg/L","3.3","mg/L","3.3","mg/L", "3. 3", "mg/L”, "Yes", "TRG","", "TOTAL"  ,”ini 

tja,„  H HU  MM  Mil  1111  1111  MII  MQM  1111  1111  1111  1111 

"GKMSWARRP-08081 5-1 200"’, ""/’Water", "Normal", "","08/08/201 5 12:00","08/13/2015  09:23","08/13/2015 
19:58", "08/14/201 5 04:48", "TestAmerica  Savannah","680-1 15596-9","396099", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","","","", "","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0"/,","",,,,,,,", 

"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 3/2015  16:45","08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "Y", "20.7", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40","ug/L","1 .0","ug/L", "Yes", "TRG”, "Laboratory_Cont 
rol.Sample",' "TOT  AL",’ ’’initial", "Wet”,' "1",' "50"/ ”mL7’50" 7'mL",' "","1",' 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  01 :25",’’TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", ”200.8  Metals  (ICP/MS)’’,"200.8","200","7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "39.2", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control 
.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", ”50”, "mL”, ”50”, ”mL","","1”, 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45","08/14/2015  01 :25", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", ”200. 8 Metals  (ICP/MS)","200.8","200'',”7440-39- 

3", "Barium", "Y",”40.0", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14”, "ug/L",”2.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "Laboratory.Control 
.Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet”, "1",'"', ”50”, "mL", ”50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  01 :25", "TestAmerica  Savannah",”LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)","200.8","200'',"7440-41- 

7", "Beryllium", "Y", "20.7", "ug/L", "0.15", "ug/L", "0.15", "ug/L", "0.40”, "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory.Con 
trol.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL","50","mL","","1 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45", "08/14/2015  01 :25”, "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)","200.8’’,"200","7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "19. 5", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043",”ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG",”Laboratory_ 
Control.Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1”/’", "50”, ”mL”, ”50", "mL”,"","1", 
"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45", "08/14/2015  01 :25”, "TestAmerica  Savannah",”LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)”,"200.8","200","7440-47- 

3",”Chromium", "Y",”37. 9", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0","ug/L"/'2.0”, "ug/L”, "Yes", "TRG", "Laboratory.Contro 
I.Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", ”1","", ”50”, "mL”, "50”, "mL”,"","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45”, "08/14/2015  01 :25", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)","200.8","200","7440-48- 

4"/'Cobalt"/'Y", "21. 4", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12”, "ug/L", "0.40", "ug/L",”Yes", "TRG", "Laboratory.Contro 
I.Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL","50",''mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45",’’08/14/2015  01 :25”, "TestAmerica  Savannah",”LCS 
680-396046/2-A", ”3961 23","200.8  Metals  (ICP/MS)","200.8","200",”7440-50- 

8" /’Copper", "Y", "41. 4”, "","",''ug/L"/'0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory.Control 
.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL"/'50","mL”,"","1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", ”","08/1 3/2015  16:45", "08/14/2015  01 :25"/'TestAmerica  Savannah", "LCS 
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680-396046/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "191", "","","ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0. 30", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1 

"Lcs","","Water","Normai","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "193", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sampie", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50”, "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45", "08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "40.1", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"Los","", "Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45", "08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "40.4", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL",,,,,,"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45", "08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "40.9", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58”, "ug/L”, "2. 0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample",' "TOTAL",' "initial",1 "Wet",' "I",""," '50",' "mL",1 "50",' "mL","","1",' 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45", "08/14/2015  01 :25",'TestAmeriea  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "Y", "20.3", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45","08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", ”200", "7440-28- 

0", "Thallium", "Y","1 6.8", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL",,,50","mL","",,,1, 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  01 :25","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "396123", ”200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", ”39.3", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  01 :25",”TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396046/2-A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200", ”7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "39.5", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L”, ”20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pie", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  03:45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396048/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "2080", "ug/L", "24", "ug/L”, "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG”,"Laboratory_Control 
_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "I",'"', "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45", "08/14/2015  03:45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396048/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "Y", "2170", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 

"LCS","","Water","Normai","","","","08/13/2015  16:45", "08/14/2015  03:45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396048/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4”, "200", "7439-89- 
6", "Iron", "Y", "2040", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Samp 
jgM  mi  mm  mm  M_pQ_py^|_M  "initial"  "Wst"  m'|m  mm  H50n  nmLn  M50M  MmLM  ,,H  ,,n  ,,n  MM  MM 

"LCS", "’"."Water", "Normal"’"", "08/13/201 5 16:45",’"08/14/2015  03 :45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396048/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev4.4","200","7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "2030", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50”, "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45", "08/14/2015  03:45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396048/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev4.4","200","7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 80", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL",'"',"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 3/201 5 16:45", "08/14/2015  03:45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
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680-396048/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", ”200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", ”2240", "","","ug/L", "480", "ug/L", "480”, "ug/L", ”1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 

ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","r,,"",",,,"","" 

"LCS","", "Water", "Normal", "","08/13/2015  17:29", "08/14/2015  04:02”, "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", ”200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "Y", "20.1", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "39.3", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "39.1 "ug/L", "0.1 4", "ug/L", "0.1 4", "ug/L”, ”2. 0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample","", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","",,,1",,",,",,,"","" 
"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "Y", "20.2", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0. 1 5”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Los","", "Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "18.4", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0. 043", ”ug/L", "0.10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29","08/14/2015  04:02","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", ”200", "7440-47- 

3", "Chromium", "Y", "37.4", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0”, "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
LSample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "21 . 1 "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0. 1 2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
LSample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200”, ”7440-50- 

8", "Copper", "Y", "40.3", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "187", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29", "08/14/2015  04:02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "191 "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29", "08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", ”200. 8", "200”, ”7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "38.7", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", ’"'."TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29", "08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "39. 6", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29", "08/14/2015  04: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "38. 8", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 3/201 5 17:29", "08/14/2015  04:02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
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680-396057/2-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "Y", "19.5", "ug/L", "0.10", "ug/L","0.10"I"ug/L,,,"1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  04:02","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200.8", ”200", "7440-28- 

0", "Thallium", "Y", "16.4", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "",”08/1 3/201 5 17:29", "08/14/2015  04:02","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "38.6", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29","08/14/2015  04:02","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396057/2-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "38.9", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pie", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 3/201 5 17:29","08/14/2015  06:1 1","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396058/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "2060", "ug/L", "24", "ug/L", ”24", "ug/L", "200", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", ”50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29",' "08/14/2015  06:1 1","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396058/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "Y", "2140", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500”, ”ug/L", "Yes", "TRG",”Laboratory_Control_ 
Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", ”mL", "50", "mL",'"',"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29","08/14/2015  06:1 1","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396058/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", ”7439-89- 
6", "Iron", "Y", "2020", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", ”50", "ug/L”, "Yes", "TRG”,"Laboratory_Control_Samp 
ie", "TOT  AL", "initial", "Wet", "r1,"", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29'',"08/14/2015  06:1 1'V'TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396058/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", ”7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "2010", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  06:1 1","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396058/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", ”200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", ”21 80", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  06:1 1","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396058/2-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "Y", "2090", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000”, "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", ”50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 18:05", "08/14/2015  01 :57","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396060/2-A", "396099", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "Y", "2.49", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",””, "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","",'"',"08/13/2015  19:58", ”08/14/201 5 03:45", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396085/2-A", "396099", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "Y", "2.40", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/13/2015  20:03”, "08/14/201 5 08: 02", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-396086/2-A", "3961 39", "245.1  Mercury  (CVAA)", ”245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "Y", "2.40", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/13/2015  16:45", "08/14/201 5 01 :21", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)”, "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bian 
mi  mi  mm  "initial"  n\A/6tM  M-|M  MM  M50M  nmLM  M50M  nmLM "" ,,H  nn  ,,M  ,,M 

"MB", ""."Water", "Normal", "",'"08/1 3/20 15  16:45","08/14/2015  01 :2l’", "TestAmerica  Savannah", "MB 
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680-396046/1 -A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U","ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

III!  III!  1111  liyQy^^ll  ..initial”  ”*j”  MM  IlgQ'l  nm|_H  MgQM  IIpp^M  ””  ” ■'j  ” ””  ””  ””  ”” 

"MB", "’"."Water" ’"Normal","", "08/1 3/201 5 16:45", "08/1472015  01:21", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8”, ”200", "7440-39- 

3", "Barium", "N","0. 14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL,,,,",,"1","","",",,,,," 

"MB", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 3/2015  16:45", "08/14/201 5 01 :21","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", ”200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.15", "<","U", "ug/L", "0.15", "ug/L", "0. 15", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 

nk„  III!  III.  IIM  M“pQ-p^|^ll  -initial-  '* M ^ II  MM  IlgQII  llpp|^ll  ”0Q”  ,,H  ” ■’j  ” ””  ””  1111  ”” 

"MB",’"", "Water", "Normal",""’, "08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 0l’:21 ".’"TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0. 043", ”ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 01 :21  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2. 0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 01 :21 ", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "N", "0.12", "<","U", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45","08/14/2015  01 :21”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB","","Water","Normal","","","","08/13/2015  16:45","08/14/2015  01 :21", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", "TOTAL", "initial", "Wet", "T',"", "50", "mL", "50", "mL","","!", 

"MB","", "Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45","08/14/2015  01 :21", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 01 :21  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "0.45", "<","U”, "ug/L”, "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
anku, "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 01 :21 ", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL”,"","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/1 4/201 5 01 :21  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", ”200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "0.716", n","J", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 
H mm  mi  hm  i,i_Qi-^|^n  "initial”  "Wst11  "I" MM  M50M  nmLn  M50M  nmLM  ,,H  n'jn  1111 11,1  ,,m  ,,m 

"MB",’"" ’"Water", "Normal", "’","08/1 3/201 5 1 6:45", "08/14/201 5 01 :21  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
mi  mm  m-|"qi-^|^m  "initial11  nW6tn  ,,m  m50m  MpnLH  M50M  "mL" MM  n<jM  1,11  ,,M  ,,h  ,,h 

"MB", ""."Water", "Normal", "08/1 3/2015  16:45", "08/1472015  01 :21", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", ”3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
I^m  mm  mi  mm  iiyQj^^n  -initial"  n\A/6tM  "I" MM  M50M  "mL11  n50H  nmLM ""  mh  nn  ,,M  mm 

"MB","", "Water",’ "Normal",' "08/1 3/20 15  16:45", "08/14/201 5 01 :2l’", "TestAmerica  Savannah", "MB 
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680-396046/1 -A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N","0. 30", "<","U","ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", ,,ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
I^H  mi  mi  mm  •’initial"  nWstM  ,,'jM  MM  M50M  nmLH  n50M  '’pal11 ,,,,  ,,<jM  ,,M  HH  ,,M  ,,n 

"MBV"'1, "Water", "Normal", "08/1 3/20 15  16:45", "08/14/201 5 01 :21", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396046/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-66- 
6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L”, "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Biank", 
TOTAL",' "initial",1 "Wet",' "1","",' "50",' "mL",' "50",' »mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 03:41  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396048/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", ”200", "7429-90- 
5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"TOT AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 03:41  "."TestAmerica  Savannah", "MB 

680-396048/1-A", "396143", "200. 7 Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "N", ”25", "<","U", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1","", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 03:41  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396048/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-89- 
6", "Iron", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method  J3lank","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 6:45", "08/14/201 5 03:41  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396048/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", ”200", "7439-95- 
4", "Magnesium", "N", "33", "<","U", "ug/L", "33”, "ug/L", "33", "ug/L”, ”500", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_BlankM," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45","08/14/2015  03:41", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396048/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4”, ”200", ”7440-09- 
7", "Potassium", "N","1 7", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank”," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 16:45","08/14/2015  03:41  "."TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396048/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "N", "480", "<","U", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG”, "Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1 -A",' "396123",' "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blan 
k", "TOTAL", "initial", "Wet", "T',"", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29","08/14/2015  03: 58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1 -A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", ”0.37”, "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 7:29", ”08/14/201 5 03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1 -A",' ’’396123",' "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "N","0. 14", "<","U", "ug/L", "0.14”, "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

mi  hii  mi  nyQyy^i^ii  "ifliticii"  "WSt"  ,,-JM  ,,H  M5QM  ''mL"  ,,M  H HH  MH  HH  "" 

"MB", """Water" .’"Normal", "","08/1 3/201 5 1 7:29",' "08/14/201 5 03: 58",  "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Bia 
mm  mm  mm  iii-q-j-^i^h  M i n i t i 3 i M "Wst”  m 'j m mm  M50M  ''mL”  "SO”  MmLM  ,,H  n*|M  HH  MH  ,,M  ,,M 

"MB",’"", "Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29", "08/1 4/201 5 03:58" /TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", ”200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N","0. 043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", ”0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_ 
Blank", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29", "08/14/201 5 03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank"," 

M MM  MM  M-pQ-p^|^M  Mjp|j^jg|n  U\J\/Q\U  M<J  M ,,m  ,,gQ"  Mfnl_n  ''SO”  nfP]|_n  ,,n  "'j"  ,,H  ,,H  ,,H  "" 

"MB",’"", "Water", "Normal", "","’","",'"o’8/1 3/2015'  17:29", "08/1 4/2015  03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
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680-396057/1 -A", "3961 23", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "N", "0.12", "<","U","ug/L", "0.12", "ug/L",”0. 12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mi  mi  mi  '■initial”  nWstM  ,,'|H  ,,n  n50n  MmLn  M50n  nmLn  ,,M  ,,'jH  ,,n  ,,h  ,,m  mm 

"MB", ""."Water" ’"Normal", "","08/1 3/2015  i 7:29", "08/14/201 5 03 :58",  "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"Total", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29","08/14/2015  03:58","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L”, "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 

j^l!  III!  III!  III!  II"PQ”P^|  II  l!jn  jtja|,l  Iiy^0^||  I!  sj  II  mi  IlgQII  llpp^ll  IlgQII  II | **  MM  »*  >J  •*  HM  llll  III!  III! 

"MB'\"", "Water", "Normal”, ""’"08/1 3/201 5 17:29", "08/14/201 5 03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1 -A", "3961 23", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank" 
""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", ,,mL,,,,,,,,,,1,,,,",,,,,,,,",,",, 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 7:29", "08/14/201 5 03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 1 7:29", "08/1 4/2015  o’3:58","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", ”200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "0.724", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", ”2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/201 5 17:29","08/14/2015  03: 58",' TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29","08/14/2015  03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", "TOTAL", "initial", "Wet"I"1"1""1"50","mL","50"1"mL"1""1"1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29", "08/14/201 5 03:58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", "396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", "TOTAL", "initial", "Wet", "r',"", "50", "mL", "50", "mL","","!", 

"MB", ""  -water", "Normal", "","08/1 3/2015  1 7:29", "08/14/201 5 03: 58", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396057/1-A", ”396123", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 
6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/13/2015  17:29", "08/14/201 5 06:07", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396058/1 -A",1 "396143",' "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 
5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
mi  iiii  n_pQ_py^|_n  "initial"  "Wst"  ,,-|M  ,,M  M50M  MmLM  M50M  "mL” ,,M  "1" ,,H  ,,n  mm  i,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "’","08/1 3/2015  17:29", "08/14/201 5 06:07", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396058/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "N", "25", "<","U", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","",'T', 

"MB", ""."Water", "Normal"’,"", "08/1 3/201 5 17:29", "08/14/201 5 06:07", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396058/1-A", ”396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev4.4","200","7439-89- 
6","|ron","N","17","<","U","ug/L","17","ug/L","17","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","","","T 
OTAL", "initial”, "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/20 15  17:29", "08/14/201 5 06:07", "TestAmerica  Savannah", "MB 
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680-396058/1-A", "396143", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "N", "33", "<","U","ug/L", "33", "ug/L", "33”, "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 

ii  mm  mm  MjQy^^n  "initial"  "Wot”  n^|M  MM  M50H  ,,mLM  M50H  nmLn ,,,,  nj\n  ,,H  ,,h  ,,m  mm 

"MB" "Water", "Normal", "'","",'"08/1 3/201 5'  17:29", "08/l'4/2015  06:07", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396058/1-A", "396143", "200. 7 Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 
7", "Potassium", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", ”1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BlankM," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","", "I","","","","" 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  17:29","08/14/2015  06:07", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396058/1-A", "396143", "200. 7 Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4”, "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "N", "480", "<","U", "ug/L", "480", "ug/L", ”480", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","", "I","", 
"MB","","Water","Normal","","","","08/13/2015  18:05","08/14/2015  01 : 54", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396060/1 -A", "396099", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<", "U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "tot  AL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 3/2015  19:58", "08/14/201 5 03:42", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396085/1 -A", "396099", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 

lank", ""."TOTAL", "initial", "WBtVr.’VSOVmLVSOYmLVVIVV",""" 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/13/2015  20:03", "08/14/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-396086/1 -A",1 "396139",' "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", ”245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "08/1 4/201 5 10:18","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
3961 52/22", "3961 52", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B- 
201 1","","STL00009", "Total 

Hardness", "N", "3.3", "<","U","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "3.3", "mg/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","", 

III!  III!  MVVet"  "'I"  MM  MM  ,,H  ””  ,,M  ,,M  MM  MII  III!  IIM 

"MB", ""."Water", "Normal", ""’,"","’","","’08/l’4/20’l  5 i 0:37"  ’"TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
3961 52/54", "3961 52", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by  calculation","2340B- 
201  i","""STL00009", "Total 

Hardness", "N", "3.3", "<","U", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 

III!  III!  MJQJ^^II  Mipitig,,,  "WOt"  "1"  MM  ,,M  ,,H  MM  MM  MM  M *|  „ ””  „M  MM  MM 

"MB", ""."Water", "Normal", ""’"","’","’","’08/l’4/201 5 \ 0:37"  ’"TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
3961 52/73", "3961 52", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by  calculation","2340B- 
2oi  i","""StL00009", "Total 

Hardness", "N", "3.3", "<","U", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"TOT  AL", "initial", "Wet", "1","","","","","","","1", 
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